BOGA RESULTO SER 
EL DEFENSOR: 0 A 0 


MONTEVIDEO: LA COPA ESTUVO VACIA DE GOL Y CALIDAD 


a perder ante Ribolzi, Zanabria y Tarantini. En el grabado de la derecha, 


Figurita repetida. Ataque sin ideas. Y más para defender que para definir, Aquí, Arispe va 
Pavón “muere” en los pies de Javier, mientras Zanabria mira. Boca fue por un punto. Y lo logró. Defensor, que estaba más obligado, tuvo grandes limitaciones y no 


looró romper el cero. Mal partido. Muchos golpes. Y negocio de Boca. (Telefotos exclusivas de nuestros enviados especiales T. A. Reyes y L. Zavattaro) (Ps. 10, 11 y 20) 


MURIO UNA GLORIA: LEONOR RINALDI 


ES] CONSAGRACION 
Año XIV - Bs. As., Viernes 15 de Abril de 1977 - a 4.287 - ¡italia 50 DE 3 VIRGENES 


RECARGO VIA AEREA $ ¿ Un solemne rito de consagración de virgenes tendrá 
a su cargo mañana, sábado, el cardenal arzobispo de 
E TA N 0 C E E EN TV: Buenos Aires y primado de la Argentina, monseñor Juan 
Carlos Aramburu, informó anoche la Agencia Informa- 

tiva Católica Argentina (AICA). 
N EN ANAS Este ritual, que ocurrirá por tercera vez en la ar- 
RO) OS Y M quidiócesis de Buenos Aires, será protagonizado por las 
señoritas Graciela Marla Fernández Raineri, Ana Ma- 
ría Amparán y María del Huerto Benedetti, en la igle- 


sia Inmaculada Concepción, José Cubas 3599, a las 17. 
Se trata de una cansagración pública y solemne a Dios 


PIDIERON LA CAPT RA para toda la vida, que lleva implícito el compromiso 
virginal de la que se consagra, poniéndose relieve al 

valor de la virginidad como signo de amor a la Iglesia, 

a Cristo y a la esperanza de la vida futura, Si bien el 

compromiso es individual y personal, las cons adas 

se comprometen ante la comunidad cristiana a vivir 


conforme .a los consejos evangélicos y al servicio de 
la Iglesia. 
a es la tercera eonsagración con este rito que se 


y Ñ Se, E E S 3 rez 2 en la arquidiócesis de Buenos Aires, luego de 
p $ SS * yr que fuera establecida por un decreto del arzobispo del 
ES le E Sar E E E 31 de marzo de 1950. Virtud extensiva a todas las mu- 
e cumplieron 65 años del naufragio del “Titanic”. jeres del mundo, sin que pertenezcan a congregación 
Este sobreviviente, Marshall Grew, de 73 años, guarda AG UA C 0 N MEDIDOR religiosa alguna, 


un recuerdo. Una mujer predijo el suceso. (AP) (P, 8) 


DORMITORIO . 
ESCANDINAVO A 
sueo LO Recibe con A cuota: “¿rr 
LO PAGA - (10 RECIBE, CON 1 CUOTA DE:S 2.600) _Y NADA mas! «y _ 
ASI: A Contado $ 67.280 Int. 
K ARPE N SALDO, EN 36 CUOTAS DE...5 2,600 |) ¡nue! vone. 28015 POS e 
Muebles. O Av. SAN MARTIN 3219 Cap. O en Lanus H. IRIGOYEN 4282 aio Age e es SN ANTICIPO! 
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PAGINA 2 


PODEMOS DIALOGAR 
CON LOS MARCIANOS 


MEXICO, 14 (ANSA). — Ray Stanford, 
presidente del programa “Starlingh”, de Es- 
tados Unidos, sostuvo que algunos gobier- 
nos sé niegan a dar a conocer la informa- 
ción que tienen sobre los Objetos Voladores 
no Identificados (OVNI) a fin de utilizar 
su avanzada tecnología en forma excluyente. 

Explicó que el programa “Starlingh” está 
constituido por una serie de investigacio- 
nes privadas sobre los «DVNI que se reali- 
zan en uno de los centros científicos más 
importantes de Estados Unidos, 

El mencionado programa cuenta —según 
explicó el científico— con una computado- 
ra de modelo avanzado, capaz de analizar 
120 datos por segundo. 


OPOSICION DERECHISTA EXIGE CONVOCATORIA DE LAS CORTES + 


España: Primera Reunión “Roja”; 


Fusilarán a un 
Traficante de 
Drogas Heroicas 


BANGKORK, 14 (United Press International). — El pri- 
mer ministro, Aanin Kraivixien, ordenó la ejecución suma- 
ria de un traficante de heroína en víspera de pronunciar 
ur discurso en una convención sobre narcóticos patrocinada 
por Estados Unidos. Fuentes policiales dijeron que el trafi- 
cante sería fusilado esta noche, cuatro horas antes del dis- 


curso de Tanin, 


Radio Tailandia dijo que el primer ministro ordenó la 
ejecución sin juicio previo, basándose en un artículo de la 
Constitución aprobada poco después del golpe militar del 
seis de octubre. El artículo autoriza al primer ministro a 
que ordene la ejecución sumaria de las personas acusadas 
de violación, proyocar incendios y traficar con ¿rogas. 

Cuando Thavorn Udomruedej fue detenido el 25 de mar- 
zo, la policía encontró 14 kilogramos de heroína en el male- 
tero del vehículo que conducía. Las autoridades informaron 
que el detenido estuvo vigilado anteriormente y era un co- 


nocido traficante internacional, 


Los legisladores estadounidenses que llegaron hoy a 
Bangkok para acudir a la conferencia no comentaron el 


hecho. 
Y LIBANO: HERENCIA DE LA GUERRA 


BEIRUT, 14 (Associated Press). — Alrededor de 4.000 
asesinos, ladrones, espías y contrabandistas que se fugaron 
de prisión durante la guerra civil libanesa permanecen en 
libertad, y el gobierno carece de los medios para detenerlos. 
Las 27 prisiones del país están vacías y hay varias que la 
guerra: dejó inservibles, Sus ocupantes han vuelto a sus an- 
danzas, que los condujeron a prisión en primer lugar, o se 


ganan la vida limpiamente, 


“Estamos fuera, Estamos trabajando. Nos ganamos la 
vida con honradez”, dijo un evadido que ahora se dedica 
a vender cigarrillos y whisky con un viejo compañero de 
celda. “No queremos que nadie hable de nosotros, pero cuan- 
do llegue la hora estaremos dispuestos a encarar el futuro”. 


10% DE DESCUENTO A TODO COMPRADOR 


CON EXCEPCION DE LAS OFERTAS 
PAPEL OBRA PRIMERA CALIDAD 


Resmacel 70 grs. env. original, resma oficio 
2 70 grs. env. original, resma carta 
ye 57 grs. env. original, resma carta 


6 cms. x 30 mts, aprox. paq. 10 roilos 
7 cms. x 30 mts. aprox, paq. 10 rollos ....... 
CIFRA x 30 mts. apr. paq. 10 roll., buge plást. 


CARFETAS DE FIBRA 


Fibra negra, plarchivo, 8 cms. . 


Portafolio, fibra negra ...... 
Fibra negra, clcerradura, 2,55 cms, 
Fibra negra, cicerradura, 5 cms. 


Portafolios bicolor .....0ooooom.... 
Bicolor clcerradura, 2,5 cms, 
Bicolor clcerradura, 5 cms. 


SOBRES COMERCIALES — papel obra 
114 x 160 mms., 70 grs. caja x 500 sobres .... 
114 x 160 mms., 80 grs. caja x 500 sobres 
114 x 160 mms, 94 grs, caja x 500 sobres .... 


CARPETAS ESCOLARES 
3 anillos, N9 3 , 
Con cordón, N? 1 ,.... 
Dibujo N9 5 con cordón , 
Dibujo N9 6 con cordón 


CUADERNOS “GLORIA” 
48 hojas, rayado, tapa flexible ,.,...0.oo....o... 
96 hojas, con espiral 


GRAN SURTIDO EN ARTICULOS ESCOLARES, COMERCIA» 
LES - LAPICERAS PARKER - GLOBOS TERRAQUEOS - 
(lavable) - 
» BIBLIORATOS DIFERENTES 
ARTICULOS PARA DIBUJO 
(nacionales e importados) - SIMULCOP (el dibujo que di- 
MARROQUINERIA EN GENERAL (regalos). 


VISITE NUESTRO SALON DE VENTAS 
PRECIOS ESPECIALES A REVENDEDORES 


MAPA PLASTICO REPUBLICA ARGENTINA 
CINTAS.  AUTOADHESIVAS 
CALIDADES Y MODELOS - 


buja) - 


PATRY 


LIBRERIA -» REGALOS 
PAPELERIA COMERCIAL Y ESCOLAR 
Corrientes 1252 » T.E. 35-6559 


BABADO: ablerto todo el día. 


Crónica 


EN El MUNDO 


ya 800.— 
ROLLOS P/MAQUINA DE SUMAR, papel obra blanco 


CRONICA EDICION DE LA MAÑANA 


De acuerdo a la opinión de Stanford la 
humanidad ya se encuentra en condiciones 
de contactarse con seres de otros planetas. 

Stanford se encuentra en esta capital con 
la finalidad de intervenir en el ro dd 
Internacional sobre OVNI, que ten lu- 
gar en Acapulco del 14 al 17 de abril. 

El presidente del programa “Starlingh” 
señaló que, en algunos casos, las informa- 
ciones secretas que los gobiernos ocultan so- 
bre los OVNI son posteriormente publica- 
das, pero con notorias mutilaciones y fallas. 

Con referencia a los Estados Unidos, co- 
mentó que el presidente Jimmy Carter, des- 
de que era candidato, se pronunció en favor 
de que el gobierno d'era a conocer todo lo 
relativo a los OVNI, por tal motivo espera 
que, en el presente año, las autoridades nor- 
teamericanas revelen a la opinión pública 
tales informaciones. 

Finalmente, anunció que pondrá a dispo- 
sición de los científicos mexicanos toda la 
información que posee 


MIAMI 
británico 
ficial decli 


estéril, El 


con vida 


lo posible, 


MADRID, 14 (ANSA), — El comité 
central del Partido Comunista espa- 
ñol se reunió hoy por primera vez en 
esta capital después de 40 años. La re- 
unión, presidida por Santiago Carrillo, 
que durará dos días, tiene por objeto 
trazar el programa de la campaña elec- 
toral del partido, con vistas a las elec- 
clones generales que, en línea de má- 
xima, han sido fijadas para junio pró- 
ximo. 

En la reunión del comité central par- 
ticipan más de 150 personas: Jos miem- 
bros del comité y los que abren lista 
en las elecciones para la cámara en 
las 50 provincias españolas. 

En la mesa de la presidencia figuran 
Santiago Carrillo, acompañado de San- 
tiago Alvarez, Manuel Delicado, Simón 
Sánchez Montero, Marcelino Camacho, 
Ignacio Gallego y Pilar Bravo, Detrás 
de la mesa de la presidencia, la ban- 
dera del Partido Comunista de Espa- 
ña y una colgadura roja que decía: 
“votar comunista es votar democracia”. 

La reunión se abrió con un informe 
de .26 páginas del secretario general 


nia Federal, 14 (France Presse). — La vue 


Alemania Federal Hermann Flohn. 


cambio brutal en menos de cien años 


tos de hielo”. 
“Según observaciones a largo plazo —d 


$ 1.000.— 
E 

, BRASILIA, 14 (France 
Presse), — El presidente 
brasileño general Ernesto 


POE tas para un tercio de la Cá- 
LE 7 pad Geisel decidió hoy poner fin El presidente promulgó | mara de Senadores, Institu- 
» 52), al receso del Congreso a asimismo una enmienda que yó por otra parte una dis- 
partir de mañana 15 de establece profundas modi- posición relativa a la elec- 
$  300.— abril, se anunció hoy en ficaciones constitucionales. ción directa de dos tercios 
» 200. Brasitia. Geisel suspendió Geisel firmó también seis | del Senado 
2390. temporariamente las activi- decretos- leyes, destinados a Los textos rirmados por 
380. dades del Congreso el 19 de regular el Colegio Electoral el presidente Geisel serán 
Po 220. abril, luego que el partido con vistas a la elección del divulgados oficialmente hoy, 
$ PEZ de oposizión Movimiento D-- presidente de la República, anunció la Secretaría de 
y Ñ mocrático Brasileño (MDB), | las elecciones indirectas de | Prensa de la Presidencia. 
primera. 
$ O » un] 
” 1.200.— 
. 3 [Degolló a sus Hijos 
: É= [y Apuñaló a su Mujer| Será R do. 
” 180.— 
» p= Y Apunailo a su ujer era Recompensado' 
1, 100. HAMBURGO, Alemania Occidental, 14 (United Press 
International). — Un ciudadano de Ghana dio muerte hoy 
$ cri 2 puñaladas a sus tres hijos e hirió gravemente a su es- 


autoridades, 


Kwasi Mari, de 42 años, cuando se negó 


dedor en Hamburgo, degoiló a sus 2 hijas 


entrada al dormitorio. 


por su vida. 
Los heridas sufridas por su cuñada 
fueron de carácter leve, 


su esposa. 


=BUSCAN TRASPLANTE 
DE LA VIDA HUMANA 


nerar vida humana en un tubo de ensayo, 
aún no puede mantenerse con vida el feto 
transplantado en la matriz de una mujer 


chester, Inglaterra, declaró en una entre- 
vista concedida ayer que tres semanas fue el 
mayor período de tiempo que permanecieron 


experiencias llevadas a cabo hasta ahora. 
“Tratamos de copiar la naturaleza en todo 


mas”, señaló. Steptoe fue uno de los oradores 
en el IX Congreso Mundial sobre Fertilidad 


GARMISCH PERTENKIRCHEN, Alema- 


ta a la ela glacial es para muy pronto, de- 
claró hoy aquí el profesor meteorólogo de 


En un congreso internacional de meteo- 
rologistas que se desarrolla aquí, Flohn, de 
Bonn, dijo que “el clima puede conocer un 


transformar los países forestales en desier- 


posa, a su cuñada y a un policía, según informaron las 


Un agente de la policía h'rió de un balazo en el brazo 
al enloquecido jefe de familia, identificado como David- 
blanca y lo arrestó, eñadió el informe oficial, 

La policía indicó que Mari, que trabajaba como ven- 


meses y asu hijo de tres años, después que su esposa 
alemana, de la que se enconiraba separado, le impidió la 


También atacó con el puñal a su mujer, a la hermana 
de ésta y al policía que trató de desarmarlo. Su cónyuge 
está hospitalizada en estado grave, y los médicos temen 


Las autoridades estiman que el motivo pudo haber si- 
do la intención del asesino de reanudar las relaciones con 


BEACH, 14 (UPID). — Un científico 
especializado en concepción arti- 
aró que aunque ya es posible ge- 


doctor Patrick Steptoe, de Man- 


tales fetos transplantados, en 300 | 25 


pero hay todavía muchos proble- 


del Partido Comunista Español. Carri- 
lo comenzó subrayando “La alegría 
grandísima que nos invide después de 
haber alcanzado algunos de los objeti- 
vos por los que tantos han muerto y 
han sufrido en una larga marcha a 
obscuras que parecía interminable, Pero 
creemos —añadió— ser fieles a nuestros 
héroes y mártires, al no exponer aquí 
nuestras heridas y no caer en el triun- 
falismo”., 


EXIGEN CONVOCATORIA 


En medio de una aguda crisis polí- 
tica provocada por la legalización del 
Partido Comunista Español, los enemi- 
gos derechistas del presidente del Go- 
bierno Adolfo Suárez exigieron hoy la 
conyocatoria urgente de las cortes (Par- 
lamento) para tratar el caso, 

Mientras tanto, Suárez nombró al 
sucesor del ministro de Marina, almi- 
rante Gabriel Pita de Veiga, que di- 
mitió como protesta por la legalización 
de los comunistas, Como todos los al- 
mirantes en servicio activo respaldaron 
la acción de Pita de Veiga, Suárez nom- 


¡HAY QUÉ ABRIGARSE! HABRA 
EPOCA GLACIAL EN 100 AÑOS 


jo Flohn— se puede decir que la Tierra 
1- se dirige hacia un «mínimo de calor»”. 
Flobn teme también que se produzca 
un período de sequía para fines de los años 
setenta, cuyos primeros vestigios fueron se- 


ñalados en 1972, 


a soltar el arma 


gemelas de ocho 


y el agente solo pde fuego. 


Cabe recordar que la iniciativa de la Federación de Cl 
bes de Tiro, a pesar de la resistencia de las autoridades 
viene un decísivo aval en el incuestionable hecho de ser 
la ciudad 


va York 


Buenos Aires, Viernes 15 de Abril de 


Los paises que son grandes productores 
de trigo podrán conocer cosechas deficita- 
y | rias de un diez a un quince por ciento des- 
de fine: de la presente década y provocar 
una crisis internacional en el terreno ali- 
i- 1 menticio si no se toman a tiempo medidas 


SESIONARA El CONGRESO EN BRASIL 


rechazó un proyecto del go- 
bierno destinado a reformar 
el Poder Judicial. 


gobernadores provinciales, 
así como elecciones indirec- 


Defiéndase y Mate: 


NUEVA YORK, 14 (Associated Press). — El presidente | 
de la Federación de Clubes de Tiro con Fusil y Pistola 4 
Gran Nueva York ha declarado la guerra al crimen urban 
y su decisión de premiar con 200 dólares a las víctimas de? 
robos o asaltos que repelan a tiros a los mismos y den mue 
te a los atacantes. Lo consideramos un 
meritorio” dijo Gerald Prelser, 

Sin excepción todas las autoridades urbanas consul M 
das deploran la medida, le 

Tres personas han recíbido ya premios de la Federación 4 
que preside Preiser; son comerciantes que hirieron de muer=? 
te a ladrones que procuraban atracarles en sus negocios. E 

“Llame a esto una prima sí quiere, nosotros preferimos” 
calificarla de recompensa al ciudadano valiente”, declaró el. 
director de la Federación, Jerry Preiser, AS 

El alcalde neoyorquino, Abraham Beame subrayó 
para evitar este tipo de solución extrema anhelaba la adop 
ción de leyes más estrictas para controlar el uso de armas; 


y Esterilidad, que se está celebrando 
hotel Fontainebleau, en Miami Bea 
propósito de las experiencias es concebl; 
feto en un tubo de ensayo y mantenerlo « 
vida el tiempo suficiente para implanta; 
en la matriz de una mujer estéril que di 
concebir, añadió. 

El científico dijo que usualmente el 6y 
lo fecundado es matenido con vida en € 
tubo de ensayo por unos seis días antes,” 

No se planea mantener fetos vivos en 
bos de ensayo por mayores períodos de 
po destacó Steptoe, ya que el propósito 
las experiencias no es producir criaturas e 
un medio artificial, sino permitir 
jeres estériles puedan tener hijos 
Steptoe explicó ante los 3.000 médicos 
países que asisten al congreso que la 
nica empleada implica la remoción quiráre 
gica de un óvulo de una mujer cuyas troms 
pas de falopio están dañadas y su fecund 
ción en un tubo de ensayo, emplean: 
perma del marido. 


que mu 


s 


bró para ocupar el cargo al almiran 
retirado Pascual Pery Junquera, de 
años, presidente de la empresa na 
Compañía Transatlántica Española, 


4 ACTOS PROHIBIDOS 


Gubernativamente fueron prohibid 
diversos actos previstos para hoy 
motivo del 46% aniversario de la 
clamación de la Segunda República 
pañola. 

Las comunicaciones gubernativas cu 
sadas al efecto a todas las provinc 
señalan que la prohibición “se basa 
que dichos actos podrían dar lugar 
la Comisión de actos tipificados con 
delitos y contrarios al orden público 


9 LOS REYES A ALEMANIA 


La visita de los reyes de España 
Alemania el próximo día 19 será la pl 
mera que realiza un jefe de Estado 
pañol a aquella nación en los 
timos 60 años. Juan Carlos 1 de 
paña y la reina Sofía visitarán 0 
cialmente durante cinco días la Rep 
blica Federal de Alemania, con estad 
en Bonn, Bremen y Stuttgard. 


Convención Paral 
Extraterrestres 


JAMUL, California, 14 1 
(France Presse). —-- Una 
californiana: de 76 años, | 
gran sacerdotisa de la | 
“Fundación de la ense- 
ñanza de Urano”,.se dls- 
pone a recibir en la re- 
gión de San Diego a sus 
“hermanos del espacio” 
2 bordo de platillos vola- 
dores, dijo hoy aquí. 

Ruth Norman no predi- / 
ce nada, sabe y está tan 
segura de la llegada de 
los objetos voladores que 
apostó diez mil dólares 
con sus “Catecumenos” fl 
ante un “bookmaker” de 
Londres en favor del 
acontecimiento. Si le asis- 
te la razón, ganará una (| 
fortuna, pues las apuestas || 
están a 50 contra uno, 


1 
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t 
K 
f 
. 

y 


? 
3 


Según la gran sacer- | 
dotisa de Urano, los “mar- 
clanos” desembarcarán 
este verano para asistir 
a la “primera convención 
interplanetaria”, Ella 105 | 
espera en el terreno que 
al efecto compró hace | 
cuatro años en la región 


de San Diego. 


OS 


premio al ciudadano] 


de más alto íedice de criminal 


15 de Abril de 1977 


- Saint Jean: Detalles 
de una Investigación 


“No pasarán muchos días para que Se den a cono- 
cer detalles de una investigación trascendente que va a 
conmover a la opinión pública”, dijo ayer el goberna- 
dor de la provincia de Buenos Aires, general de bri- 
gada (RE) 1bérico Manuel Saint Jean, en respuesta a la 
consulta periodística sobre el denominado “Caso Gralver”, 
que ha dado ya lugar a una primera información ofi- 
cial, el comunicado áel Comando de la Zona 1, en el 
que se suministra la nómina de quince personas puestas 
a ición de la autoridad tar, y se hace saber 
q investigan actividades subversivas de trascen- 

, en las que varios de los nombrados están im- 
plicados”. Según medios vinculados a fuentes responsa- 
bles, es probable que dentro de unos días se difunda 
otro comunicado con éenores de la investigación y 
de las maniobras descubiertas, sobre todo como resultado 
de las ayeriguaciones realizadas durante las cuatro úl- 
timas semanas. La jefatura de la policía bonaerense ha- 
bría desarrollado con especial dedicación las investiga- 
ciones en el ámbito de su jurisdicción. 

Interrogado el general de brigada Saint Jean en el 
edificio de la ex Sala de Representantes de la Ciudad 
de Buenos Aires, donde cipa en la reunión de go- 
bernadores, expresó os los antecedentes han sido 
elevados a las autoridades nacionales a través del Co- 
mando de Zona 1 —del cual depende en lo operacional 
la policía provincial— y que “son ellas las que en este 
momento han tomado las medidas procesales que co- 
rresponden para continuaz con la sustentación de las 
actuaciones”. Dijo que esas actuaciones “han finalizado 
en su primera faz”, que las autoridades nacionales re- 
solverán en qué momento y qué se dará a publicidad de 
todo ello, y que “las informaciones serán muy impor- 
tantes para la opinión pública”. 

En las fuentes ya aludidas pudo saberse, por otra 
parte, que se ha encomendado al Ministerio de Justicia 
analice rápidamente el encuadre legal del “Caso Graiver” 
en el Marco de la legislación antisubversiva vigente y 
que la centralización y conducción de los aspectos ope- 
rativos de la investigación está en manos del general 
de brigada Bartolomé Oscar Gallino, jefe IV (Logística) 
del Estado Mayor General del Ejército. 

Según ha trascendido, en las reuniones de la Junta 
Militar y de los altos mandos del Ejército, realizadas 
el lunes y el martes últimos, se habría coincidido en la 
necesidad de profundizar esa investigación, cuyos prime- 
Tos pasos se dieron nace más de dos años, para determi- 
nar cómo manejaban las organizaciones subversivas las 
enormes cantidades de dinero obtenidas a través de se- 
cuestros y asaltos que se orientó definitivamente con 
la muerte —aún discutida— de David Graiver y el des- 
cubrimiento de maniobras ilegales en tres bancos, de 
los cuales era accionista principal. 


RAPTO DE BEAUMONT: CÓN 


PARIS, 14 (United Press y ANSA). — Lu- 
chino Revelli Beaumont, presidente de la 


CRONICA EDICION DE LA MAÑANA 


La captura del ex secretario general de la 
CGT Casildo Herreras por intermedio de 
Interpol acaba de ordenar el juez de ins- 
trucción .doctor Alfreáo A. Muller, magis- 
trado que interviene en un proceso en ins- 
trucción por irregularidades perpetradas cn 
la central obrera durante el anterior go- 
bierno peronista. 

La causa se inició por denuncia del ac- 
tual interventor de la CGT comodoro Julio 
César Porcile, luego de una amplia auditoría 
contable. 


% LOS FUNDAMENTOS 

Al intervenir el juez Muller, se comprobó 
que la denuncia tenía sustento penal por 
lo cual procesó a Casildo Herreras, quien se 
encuentra prófugo, en la lista de ex diri- 
pentes peronistas para los cuales por decreto 
de la Junta Militar rige una suerte de muer- 
te clvil, por su participación en delitos de 
corrupción administrativa. 

Desde el punto de vista penal se achaca 
a Herreras el delito de «defraudación a la 


central obrera por un monto millonario en 
pesos nuevos, que figura como gastos de re- 
presentación sin rendición de cuentas y via- 
jes al exterior, computables hasta días antes 
de la caída del gobierno peronista, el 24 de 
marzo pasado, 


+ EN SU BENEFICIO 

En la causa criminal todo indica que esas 
ingentes sumas de dinero fueron utilizadas 
en beneficio del propio Casildo Herreras pa- 
rá engrosar su fortuna personal. 

El juez Muller requirió la captura del ex 


dirigente sindical a la Policía Federal, para 
que a través de Interpol localice y detenga 


a Herreras, para luego tramitar la extradi- 


ción. Según los informes recibidos en el juz- 
gado, Casildo Herreras estuyo en Uruguay, 
al producirse la caída del gobierno peronista. 
Obtuvo en ese país asilo diplomático y viajó 
posteriormente a México. Por último se lo 
detectó en Madrid, donde se habría radicado 
en la actualidad, 


“NEUTRALIZAR LA CAMPAÑA 


DE DESCREDITO AL PAIS” 


“Se está realizando en el 
exterior, especialmente en 
Europa, una acción de ncu- 
tralización de la prensa in- 
fluenciada y presionada por 
el terrorismo internacional”, 
que ha mostado una campa- 
ña de descrédito hacia nues- 
tro país”, manifestó el mi- 
nistro de Relaciones Exterio- 
res y Culto vicealmirante 
César Augusto Guzzetti. 


4 ACCION 

Interrogado sobre la tarca 
cumplida por la cartera a 
su cargo en el primer año de 
su gestión, señaló el canci- 
ller que la primera preocu- 
pación fue retomar aquellos 
hilos, aquellas vinculaciones 
que habían sido descuidadas, 
que habían hecho que Ar- 
gentina estuviera semiaisla- 
da en el mundo. “Principal- 
mente —subrayó— esas vin- 
culaciones se tomaron .en 
América del Sur y muy es- 


además de titular de la Fiat Francia. 


pecialmente con los países 
limítrofes. Paralelamente la 
acción en el resto del mundo 
también se inició y espera- 
mos —dijo— que a lo largo 
de este año sea intensificada 
en Europa y ya comience en 
general a dar sus frutos”. 


4 PLAZOS 


En lo relativo. a política 
exterior, señaló el ministro 
que en ese campo los pro- 
blemas tienen, quizás mayor 
permanencia en el tiempo. 
De allí —aclaró— que no se 
pueden esperar grandes so- 
luciones ni grandes progre- 
sos en lapsos cortos. “La ac- 
ción de la Cancillería €s 
permanente —añadió— pero 
no podemos establecer eta- 
pas, sinó áreas en donde la 
acción se concentra en ma- 
yor o menor grado, Creemos 
basado en esta idea, la ac- 
ción sobre América latina 


comunes, que podrían ser franceses, italia- 
nos O inclusive árabes. Algunos test 


está ya madura y dando sus 
frutos. Nuestra tarea inme- 
diata será —retiteró— vol- 
carnos con mayor intensidad 
hacia América incluyendo 
quizás al Africa”. 
4 MEDIDAS 

Requerido sobre las medi- 
das concretas adoptadas pa- 
ra mejorar la imagen de Ar- 
gentina en el exterior, dijo 
Guzzetti que se están llevan- 
do a cabo acciones tendien- 
tes a losrar “mejor capaci- 
dad de información del lec- 
tor europeo o del lector de 
la recepción en Europa que 
permita hacer conocer la 
verdadera realidad argenti- 
na, su situación, sus ante- 
cedentes, su lucha contra el 
terrorismo, las causas pro- 
fundas que hacen que nues- 
tro país —enfatizó — haya 
estado en esa profunda cri- 
sis que lo sumió durante los 
últimos años”. 
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BANCO: PRESOS 
Y LIBERADOS 
EN SANTIAGO 


SANTIAGO DEL ES- 
TERO, 14 (De nuestro 
corresponsal), — El juez 
de tercera nominación, 
doctor Juan A. Amado, 
que entiende en el pro- 
ceso iniciado por las su- 
puestas irregularidades 
en perjuicio del Nuevo 
Banco de Santiago del 
Estero, dispuso varias ex- 
carcelaciones, 

Se trata, en primer lu- 
gar del ex asesor legal 
de la institución, doctor 
Carlos García, y del sín- 
dico Luis Suárez. A éstos 
se sumarop Fortunato 
Prados, Oscar Spaini y 
José Humberto Alegre, 
Estos últimos fueron in- 
terrogados por el juez 
actuante. Cumplidas es- 
tas diligencias, los ex di- 
rectores de la entidad 
bancaria fueron dados de 
alta en el sanatorio San 
Martín —donde se halla- 
ban internados— y retor- 
naron a sus domicilios, 

En la misma clínica 
continúan detenidos, en 
calidad de incomunica- 
dos, los doctores Hugo 
Echegaray e Isaac Yelín, 
quienes aún no habían 
sido indagados por la po- 
licía ni por el magistrado 
actuante en el caso. Los 
nombrados, por prescrip- 
ción médica, se encuen- 
tran allí internados. 

Mientras tanto, se in- 
formó que otros dos ex 
funcionarios del banco, 
Leopoldo David y Susa- 
na Fiat de Palau, se en- 
cuentran arrestados en 
sus respectivos domici- 
lios, 


lana en París entre 1953 y 1955. Después, 
jubilarse anticipadamente, Onofri fue 


y) 


filial de la empresa automotriz italiana Fiat. 
quien fue secuestrado ayer, ha trabajado 
por años en las filiales de Flat en Brasil 
y la Argentina, y su desaparición podría 
tener conexiones latinoamericanas y no ita- 
lianas, declaró hoy un alto funcionario de 
la Tirma. Diomede Catroux, ex ministro fran- 
cés y actualmente presidente del directorio 
de Fiat Francia, dijo a los periodistas que 
Rovelli Beaumont era “uno de los más i0- 
timos colaboradores de Govanni Agnelli”, 
titular del conglomeralo Fiat, Añadió que 
el secuestrado era actualmente director ge- 
rente de la subsidiaria de Fiat en Brasil, 


En consecuencia, de estos antecedentes, la 
primera hipótesis que se baraja es que Re- 
velli Beaumont haya sido secuestrado por 
un comando sudamericano. De 1974 a 1976 
el secuestrado había sido presidente de ja 
filial de la industria automovilística italia- 
na en Argentina, El 21 de marzo de 1972. 
el entonces presidente del erupo Fiat en 
Argentina, Oberdan Sallustro, rabía sido 
secuestrado frente a su casa y muerto con 
un tiro en la sien después de 20 días de 
reclusión. 

Otra hipótesis es el secuestro con fines 
de extorsión por una banda de criminales 


blaron de la presencia de “sospechosos” en 
las inmediaciones de la residencia, pero di- 
fieren en la descripción. 

El secuestro también podría relacionarse 
con un Caso de espionaje que se conoció en 
mg2rzo último, presumiblemente a favor de 
la Unión Soviética, en el que están impli- 
cados cuatro franceses y el italiano Giovan- 
ni Ferrero, de 50 años, chofer de la Fiat- 
France 

Ferrero había entrado a trabajar reco- 
mendado por el general Luigi Onofri, ex 
agregado aeronáutico en la embajada ita- 


consejero general del departamento aeronáu- 
tico y de armas de la Fiat-France. Revi- 
sando sus “dossiers” reservados y fotocopián- 
dolos, Giovanni Ferrero, actualmente en la 
cárcel, habría dado a sus amigos valiosa 
información. 

La última hipótesis, y más improbable. 
es que los secuestradores sean verdadera- 
mente miembros de un “Comité de Defe: 
Sa de Trabajadores Italianos en Francia”, 
que se adjudicó el hecho y exigió 500.000 dó- 
lares de ri ate más una distribución gra- 
tuita de víveres y medicinas a los desocu- 
pados italianos residentes en Francia 
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El Comandante en Jefe de 
la Armada, Almirante Eml- 
lio Eduardo Massera, presl- 
dió en la mañana de ayer una 
misa que se ofició en la ml 
sia Stella Maris, del a- 
rlato castrense, en memoria 
del capitán de navío Gui- 
llermo José Burgos, asesina- 
do por la delincuencia sub- 
yersiva el 14 de abril del 
año pasado. 


$ EL OFICIO 


El oficio religioso estuvo a 
cargo del capitán de fraga- 
ta (capellán) José F. Sotelo 
y ron el jefe del estado 
mayor general de la arma- 
da, vicealmirante Armando 
Lambrusechini; el director 
general del personal naval, 
contraalmirante Horacio 
González Llanos; el director 
de armamento de personal 
naval, contraalmirante Raúl 
Ernesto Bouhier; el director 
general de material naval, 
vicealmirante Carlos Torlas- 
chi; el jefe de operaciones 
estado mayor general, 
Imirante Oscar Montes 


contraalmirante 


tinto, 
Y ARTERO ATAQUE 


líncuentes apátridas 
$ CAMARADAS 


del ser querido, 


y el secretario general naval, 
Humberto 
José Barbuzzi, como también 
familiares y amigos del ex- 


Cabe recordar que el ca- 
pitán de navío, Guillermo 
José Burgos, en la mañana 
del 14 de abril del año pa- 
sado, abandonaba su domi- 
cilio ubicado en la localidad 
de Martínez, para dirigirse, 
como lo hacía habitualmente 
a cumplir sus funciones, 
cuando fue arteramente ase- 
sinado a balazos por inte- 
grantes de un grupo de de- 


La plegaria religiosa se 
efectuó en un marco de pia- 
doso recogimiento donde los 
presentes elevaron sus pre- 
ces en memoria del camara- 
da caído e impetraron en fa- 
vor de sus famillares para 
que el altísimo les concede 
la paz y el consuelo necesa- 
rio ante la pérdida materíal 


Daños de consideracia., 


Buenos Aires, según informó la policía, 


ración en la vivienda. 


% OTRO ATENTADO 


4 DETENIDA 


mujer sín que esta ofreciera resistencia, 


O 


S aunque no víctimas, provocó 
el estallido de una bomba de gran poder frente a una 
casa de la localidad de Martinez, al norte 


_ La detonación se produjo a las 22.30 de la ante- la 
vispera, cuando manos anónimas colocaron 
facto explosivo entre dos automóviles estacionados fren- 
te al número 1334 de la calle Quintana, de la localidad 
mencionada. El estallido provocó daños totales en los 
dos automóviles y en un Citroen y daños de conside- 


. LA PLATA, 14 (De nuestro corresponsal) 
vivienda de un suboficial de la policía de la provincia 
de Buenos Aires fue objeto, en la mañana de ayer, 
de un atentado terrorista, que si bien ocasionó daños 
de importancia, no provocó víctimas. El hecho se pro- 
dujo a las 0.40, cuando una bomba de regular poder 
estalló en la fiaca ubicada en la intersección de 78 y 24 
de esta ciudad, propiedad de un sargento de la policía 
bonaerense, cuya identidad no trascendió 


SANTA FE, 14 (De nuestro corresponsal 
tes responsables de la policía provincial informaron hoy 
de la detención en esta capital de una mujer en cuyo 
poder fue encontrado un documento que la acreditaba 
como cabecilla de la organización subversiva declarada 
ilegal en segundo término por el gobierno nacional 

El procedimienty se lleyó a cabo días pasados en la 
zona céntrica de esta capital, donde se redujo a la 


Mañana se entregarán los 
premios a la “Dedicación y 
contracción al estudio”, que 
adjudica la obra social de 
Industria Privada del 
Petróleo a los hijos de los 
asociados que obtuvieron al- 
to promedio anual, además 
de observar asistencia per- 
fecta. La ceremonia se lle- 
vará a cabo en Brasil 764, 
capital, a las 10, y han sido 
invitados altos funcionarios 
de los ministerios de Cul- 
tura y Educación 


del Gran 


un arte- 


—”La 


f 


la casita 


de rubilín 
REMATE 


MASANA 15 Ma, 
Exposición de 10 a 20 horas 
Pantalones = Camisez 


— Fuen- 


de: N. D. MONTANARI 


Poleras - Yr 
Damas » Caballeros » Antlg 


PIEDRAS 191 - Capital - 


Ninguna otra obra social 


acuerda este tipo de galar- 
- dón, que se complementa 
con apoyo económico para 
los alumnos radicados en lo- 
calidades alejadas, para su 
traslado y 
Buenos Aires, acompañados 
de un familiar 


permanencia en 


Finalmente, cabe destacar 


que la citada obra socíal ¡ni- 
ció este programe en 1974, 
y en 1976 los alumnos se- 
cundarios distinguidos 
ron 149 de un total de 600. 


Tue- 


ROPA: Nueva y Usada 
ATENCION REVENDEDORES 
4 Fiesta - Pulloveres, etc. 
- PIELES 


San Telma 
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LA ESPECULACION APRIETA EN LOS PRODUCTOS IMPRESCINDIBL: 


Buenos Aires, Viernes 15 de Abril de 19 


cuenta, ese “medio palo” que Se va en 
un abrir y cerrar de ojos, comprando 
solo unas cositas, no alcanzará para 
satisfacer los requerimientos nada más 
que por algunos días. Porque sl bien 
escobillones o cepillos de piso pueden 
duran un tiempo más o menos largo, 
los tarros de cera, los limpiamuebles o 
lavandinas tienen corta vida y hay que 
renovarlos permanentemente. Así, que 
la cifra inicial se engrosaría aún más. 


lo indispensable. Si usted, señor lector 
no se convence de lo que decimos pue- 
de observar la lista que presentamos 

Hay además un punto para tener en 


¿SON DE ORO? 


Presentamos aquí la lista de pre- 
cios de los productos esenciales pa- 
ra la limpieza del hogar: 


El orgullo de una ama de casa reside 
principalmente en ofrecer a los suyos 
úna vivienda que muestre un aspecto 
aseaco y confortable. Esto no tiene 
nada que ver con el lujo, es simple- 
mente una necesidad imperiosa y el 
que se priva del orden y la limpieza 
vive mal tanto sea en el aspecto físico 
como en el anímico. ¿Pero pensamos 
alguna vez cuánto cuesta montar un 
equipo para la higiene doméstica? Real- 


2 MESES SIN COBRA 


Una delegación de trabajadores del establecin y 
Hidrónics, ubicado en Formosa 60 (Munro), co rió 4 | 
nuestra redacción para exponernos la aifícil situación | 


mente, el costo de los productos y uten- CoN a IA APO Los comerciantes consultados, que ven que atraviesan como consecuencia de un serio atraso € 
sillos imprescindibles desplerta escozor A a Lepe Bb destilar diariamente a preocupadas | el pago de sus haberes, asQ 
y vacía inexorablemente la billetera de Secador de pisO ........ 12.000 amas de casa que tratan de hacer “A pesar de que cumplimos normalmente ni 
cualquier trabajador, Plumero grande .......- 149.000 magia con su economía, expresaron con tareas —afirmaron los obreros— y la producción sale, 
Pensemos que una joven pareja Trapo de piSO ......... + 17.000 un dejo de pesimismo que los objetos ce cuatro quincenas que no cobramos nuestros sueld 
luego de comprar los muebles para el Trapo rejilla ............ 7.000 que trabajan aumentan prácticamente además de que la empresa nos adeuda las yaca 
departamento, afrontar las cuotas o el Esponja de aluminio .... 5.500 en cada nueva entrega. Resumieron que salario familiar y el importe por escolaridad de nue 
alquiler que demanda la ocupación del Lata de cera de 1 litro .. 39.000 en el último mes se ha registrado como tros hijos CR : 
mismo y adquirir los artefactos eléc- Jabón en Pan .......... 5.000 mínimo un aumento del 20 por ciento ¿Como es de imaginar —agregaron— nuestros hoga= | 
tricos, decide proveerse de los artículos Pag. de jabón en polvo .. 11.000 en estos artículos. No obstante, hay otros res pasan por una Ei e RS, difícil. Hemos 
de limpieza. Seguramente, se imagína- Un litro de detergente .. 7.500 implementos de limpieza que han su- A a SS ÓN del 
Tá que esa compra insume unos pocos Un litro de lavandina .. 4.500 frido un incremento que excede en mu- Ministerio de Tra! AS oa So ne de a 
pesos, pero despuég de una recorrida Frasco de limpiamuebles . 18.000 cho a ese porcentual. Por ejemplo, las la seccional Vicen a EA q n Obrera Meta» 
por los comercios especializados se de- Polvo limpiador .......... 5.900 escobas de 55.000 pesos se'fueron a 85-000; lúrgica, a la cual es ES allllados, Si qe hasta el 
ducirá que como mínimo hacen falta Desodorante de ambiente , 13.000 el litro de detergente de 3.900 a 7.500 y | mento se hoya A o Da hovedad, en cuanto. 
529.400 pesos viejos para tener apenas IOMAT Uta alos 8 529.400 el saché de lavandina de 1.500 a 2.500. cobro de nuestros haberes atrasados”, 


Se Crearía un 
Banco Bursátil 


Estamos en condicio- 
nes de antic'par que los 
estudios para la creación 
del Banco Bursátil, de- 


pendiente del Mercado 
de Valores de Buenos 
Alres S.A,, están muy 
adelantados y que su 
funcionamiento podría 
concretarse de un mo- 
mento a otro. Esta enti- 
dad de crédito tendrá las 
características Íunciona- 
les (Y: los bancos comer- 
ciales de plaza, 


HILANDERIAS ACUSAN A ALGODONEROS 


El sector industrial de hilanderías de algodón 
—60 plantas en el país que consumen 120.000 
toneladas de fibra por año y ocupan a 18,000 per- 
sonas— solicitaron la intervención estatal para 
frenar el alza de los costos, en momentos en que 
rige la tregua de precios, La nota fue dirigida 
al subsecretario de Programación y Coordina- 
ción Económica, y pide además la creación de 
un registro de compromisos de importación, 

La nota sostiene que sl el ritmo de colocacio- 
nes externas continuaba, se ponía en peligro “el 
abastecimiento de las necesidades de la indus- 
fria, lo que influiría negativamente en los pre- 
cios de la materia prima en el transcurso de 
1977”. Según los industriales, el valor de la ma- 


teria prima aumentó “en más de 45 por ciento”. 

La entidad que agrupa e las hilanderías ma- 
nifiesta que los pronósticos para la cosecha de 
algodón aseguraban 220.000 toneladas, pero que 
luego cayeron a 180.000 para estancarse final- 
mente en 160.000 toneladas. Debido a ello, si no 
se detiene el cupo de exportación del algodón las 
empresas hilanderas tendrán que enfrentar se- 
rios problemas económicos, Por lo tanto, piden 
al Estado Fevar un registro de exportación para 
que “productores e industriales sepan a qué ate- 
Led para que el Estado regule o frene los des- 
asajes”. 


4 OBJECIONES A LA TREGUA 
En una nota presentada al ministro de Eco- 


nomía, la Asociación de Dirigentes de Em: 
y Comercialización sostienen que la congel 
de precios dispuesta por 120 días no sigue 10 
principios básicos del programa económico é 
marcha. La entidad fundamenta la Pr 
expresando que el congelamiento sólo afecta Al 
sector industrial, cuyos costos hau aumentado, 
Agrega que el propio Estado alertó expectativas 
inflacionarias anticipando aumentos salariales, 
que la tregua alienta incertidumbres solo u- 
cionadas por las empresas que aumentaron 
cios antes de la misma. Finalmente, los 
gentes empresarios recuerdan las consecue 
desalentadoras de las medidas similares sanolos 
nadas con anterioridad, 4 


BRAVO: NO CREAR “FALSAS EXPECTATIVAS” 


En conferencia de prensa, el secretario de 
Comercio, Guillermo Brayo, señaló que no 
deseaba crear “falsas expectativas” sobre 
los reswtados inmediatos que se puedan 
obtener en materia de precios en virtud de 
la intervención a los mercados de concen- 
tración “para las cuales no se ha fijado un 
plazo de finalización”. Dijo que la medida 
“tiende fundamentalmente a reordenar el 
proceso comercializador de las frutas y hor- 
talizas con vistas a la instalación del Mer- 
cado Central de Buenos Aires”, añadiendo 
respecto de la carne que ya se encuentra 
a la firma del presidente de la Nación el 
proyecto de ley por el cual se preyé acen- 
tuar la competencia en el sector minorista 
para abaratar su costo final. 

Bravo destacó que la actual intervención 
2 los mercados es la primera medida “seria 
y a largo plazo que se adopta en el país en 
un área que ha sido siempre prohibida para 
anteriores gobiernos”. “Digna —acotó— de 
la seriedad de la tarea de este gobierno” y 
lleva el propósito de asentar y regularizar 
la actividad comercializadora “mediante la 
moralización del sector y el cumplimiento 
estricto de las leyes vigentes”. “Se logrará 
de este modo —proslguió— una transparen- 
ca en las actividades de los mercados para 


MAFTA . 


Control Paso Combustible 
de Ingeniería Chrysler, 


Con sólo'atender su indicáción 


que el productor reciba lo que le corres- 
ponde y entonces ofrecer pautas indicativas 
de precios al consumidor”. 


Más adelante el funcionario dijo que se 
pretende modificar “la actual estructura co- 
mercializadora «que entorpece el proceso, 
con vistas a la puesta en servicio del Mer- 
cado Central] de Buenos Aires, cuyas obras 
ya tienen fondos asignados en el presente 
cálculo presupuestario de la Nación”, Acla- 
ró sin embargo que el sistema adoptado pa- 
ra la financiación de su construcción, “no 
significará que log contribuyentes de 1977 
y 1978 aporten los fondos necesarios, sino 
que se ha otorgado una financiación ban- 
caria oficial a pagar en un término de 10 
años”. 

Una vez finalizadas las obras del Mer- 
cado, cuyo término de construcción se cal- 
cula en dos años, “recién entonces se po- 
drá resolver el problema de fondo de la 
comercialización de frutas y hortalizas que 
abastece a la Capital Federal y 26 partidos 
bonaerenses”, 

Consultado acerca de la actividad en los 
distintos mercados luego de la intervención, 
Bravo dijo que “a muchos dé los transpor- 
tistas no se les permitió la descarga de la 


9| Tranviarios 


AHORRA 


Se iniciarán hoy, a las 9, 
en la sede de la Unión 
Tranviarios Automotor, Mo- 
reno 2969, las deliberacio- 
nes de la 52% asamblea ge- 
neral ordinería y 319% asam- 
blea general extraordinaria 
de la entidad, con la pre- 
sencia de delegados congre- 
sales de Capital Federal (lí- 
neas particulares y Subte- 
rráneos), Gran Buenos Ai- 
res y de las seccionales del 
interior, - 


4 AUTORIZADO 


Ambas reunfones se pro- 
longarán hasta mañana, 


Una Asamblea General 


mercadería por no poseer la documentación 
en regla”. Desmintió posibles temores gene- 
ralizados, expresando que “solo cada uno 
sabe si tiene algo de qué asustarse y no son 
precisamente quienes poseen sus negocios en 
regla. Y si no se ciñen a las normas esta- 
blecidas, que abandonen el puesto, dando lu- 
gar a otros que deseen trabajar seriamente”. 

Acerca de las carnes, dijo que se encuen- 
tra a la firma del presidente de la Nación 
un proyecto por el cual se prevé un sistema 
de ventas de carnes empaquetadas 


Y TREGUA: ¿MAS CORTA? 


Una serie de medidas tendientes a acor- 
tar el plazo de la tregua empresaria con- 
vocada por Martínez de Hoz se encuentra 
a estudio del ministro de Economía, afirmó 
Guillermo Bravo en declaraciones a los pe- 
riodistas. Dijo que la “resolución del mi- 
nistro que habla de la pausa de 120 días 
en el rézimen de precios fue aplicada a las 
700 empresas líderes”, acotando que “esas 
son las que nosotros tememos directamente 
delante nuestro”, Con respecto a la perspec- 
tiva de acortar el plazo de la tregua, Bravo 
señaló su coincidencia al tiempo que pun- 
tualizó que se encuentran a estudio resolu- 
ciones aque pos'bilitarán su conclusión, 


Automotor: 


greso de la Organización 
Regional Interamericana del 
Trabajo (ORIT), que se de- 
sarrollará en Cuernayaca. 
4 LA NOMINA 

La delegación es presidi- 
da por el titular de la Con- 
federación General de Em- 
pleados de Comercio, Flo- 
rencio Carranza, a quien 
acompañan los dirigentes 
Arnoldo Aranda y A. Giral- 
do (mercantil), Alberto 
Campos (metalúrgico) y re- 
presentantes de Aguas Ga- 
seosas, Luz y Fuerza, Espec- 
táculo Público y Municipa- 
les bona£renses, 


Los Impuestos: Por Carla 
También Pueden Pagarse 


Recuerda la Municipalidad metropo-= 
litana que hasta el 26 del corriente fue | 
prorrogado el plazo para el pago del 
primer anticipo de la contribución de || 
alumbrado, barrido y limpieza; contri= 
bución territorial y contribución de pa= 
vimentos y aceras. Informa además que 
para evitar molestias a los contribuyen= 
tes implantó un sistema de pago por 
correspondencia. 


4 COMO HACERLO 


En /este caso se deberá remitir por 
carta, preferentemente por pieza certi= 
ficada, la boleta o tarjeta correspon.” 
diente al gravamen que se desea abo- | 
nar, con un cheque librado a nombre || 
de la “Municipalidad de la C'udad de ff 
Buenos Aires, no a la orden”. El sobre 
debe ir dirigido a la “Dirección Gene- 
ral de Rentas, Municipalidad de la Ciu- 
dad de Buenos Aires”, y bajo este en-- 
cabezamiento la frase: “Casilla de Co- 
rreo número 628”. Cualquier consulta 
podrá formularse a la D'rección Gene= 
ral de Rentas. llamando al número te=> 
lefónico 392-0200, internos 137, 173 6 192. 


RUBEN 7 
JUAREZ | 


N 


RECITANGOS 
POPULARES 


DUARDO RUDY 
RAUL GARELLO 


Y SU ORQUESTA 


Juminosa, usted puede ahorrar hasta un 
25% de naíta. : e 
- Equipo standard :de fábrica en todos los 
automóviles, pick-ups y. camiones Dodge: 
Hoy más que nunca, la respuesta justa. 


DODGE, La respuesta justa. 


con temas de especial inte- 
rés para la marcha de la 
entidad. Para estos Congre- 
503, ld UTA cuenta con la 
autorización del Ministerio 
de Trabajo, cumplimentan- 
do leyes en vigencia, 


$ ALA ORIT 
Una delegación de diri- 
gentes sindicales argentinos 


viajó ayer rumbo e México, 
para participar del IX Con- 


ROBERTO GRELA 


DIRECCION. ANIBAL DI SALVO 
le ESCENOGRAFIA: OLIVO Y MARCHE( 


GANE 
$ 20.000.000 Mensuales 


con su automóvil y pocas 
horas al día. Ambos sexos. 
Sin límite de edad y horarlo. 


BRASIL 1788 - Capital 


Necesitamos representantes 
para el Interlor, bra. 


RIOBAMBA 
DOS FUNCIONES 21 
ESPECTACULA 


Buenos Aires, Viernes 15 de Abril de 1977 


Obras Sanitarias Prepara Plan de Instalación de 400.000 Medidores 


HABRA AGUA “CON TAXIMETRO” 


> 


> 


Aquello de “agua que no has de be- 
ber, déjala correr” pasará en poco tiem- 
po a ser consejo muy caro, y susceptible 


necesidades puramente familiares El 
funcionamiento de los medidores en 
esas plantas fabriles y locales comer- 


CRONICA EDICION DE LA MAÑANA 


llema no se plantea solamente en ám- 
bitos de tan restringida dimensión de- 
mográfica. Blen sabemos —y las pági- 
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Gas Barato en el Sur: 


Í-— incluso de ser retribuido con un rechazo | ciales contribuirá a limitar el uso del nas de CRONICA se han encargado 
: mudo pero no menos castizo y signifi- agua corriente a lo estrictamente in- muchas veces de aportar patéticos ca- E > 
Í— catiyo. Según ha trascendido, Obras | dispensable y será, se piensa, una solu- | sos concretos al respecto— hasta qué 
ley! ' Sanitarias de la Nación tiene un plan | ción para el problema de la escasez del | extremos llegan los padecimientos de ebajaron las larifas 
Mié) destinado a instalar en todo el país | precioso líquido en algunas épocas del | ja población, en muchos sectores de la 
AclrÍ 400.000 medidores de agua, para “lograr | año, en perjuicio inclusive de quienes | Capital Federal y del Gran Buenos Aí- La Secretaría de Energía dispuso ayer rebajar las La- 
e! que quienes más usan ese servicio pú- | se valen de él con criterio dignamente | res, para obtener unas gotas de agua rifas preferenciales para el consumo de gas licuado (pro- 
blico paguen lo que corresponde”, con comunitario potable en épocas del año en que más pano y butano no diluido) distrivuido por redes. vigentes 
Sy lo que se evitarían "aumentos tarifarios % CREDITO EXTRANJERO se necesita de ella, y cuántas veces el en las provincias de Río Negro, Neuquén y el territorio 
ha.) Masivos que, muchas veces, crean situa- De acuerdo con las mismas versiones, | Clamor popular ha tratado de llegar Nacional de Tierra de] Fuego, Antártida e islas del Atlán- 
ld | ciones muy difíciles de superar”, los amenazadores aparatitos serán ad- | hasta las autoridades de Obras Sani- PA EE 
00 En medios económicos por lo general | quiridos con el aporte de un crédito | tarias de la Nación para que sus ser- a a a desde El ad mes en 
es! bien informados se dijo que durante el | otorgado para tal finalidad por el Ban- | Vicios se cumplan a la medida de esas A o e io palo 
5 e 2 CR nti- necesidades públicas. cias de Rio Negro y Neuquén, consumos de 0 a 200 me 
año en curso se pondrían en funciona co Interamericano de Desarrollo, ent e dos temhios$ 104 pomstro cables: de 1007a ¡SOUkme 
a! miento 40.000 de esos medidores, y en dad que en la actualidad participa en Por ello, ante la iniciativa del orga- Eos tutbicos. S 30:08. Sohro a E te del es E 
mos | 1978 otros 120.000, todos ellos en esta- | el Plan Nacional de Agua Potable y nismo nacional, cabe esperar que sea FOR $ mes do 500 SErOR cút 5 $ 40 0é Dor pe E 
da L blecimientos industriales y casas co- | Saneamiento Rural en zomas o pobla- | complementada con las obras indispen- [ tior- Y más ds 900 metros cúbicos $ 40,08 por metro cú 
sq merclales importantes, donde, según se | ciones de hasta 8.000 habitantes, mu- | sables para que el suministro no sufra de presaIRn a ene ón ación A ib 
ela. | ha podido comprobar, el uso del agua | chas de las cuales padecen una esca- | periódicamente perturbaciones como las Tarea tariores De ue ne id el 45.2 por ciento Ara 
m.| corriente suele ser discrecional y alcan- sez o, directamente, falta crónica de | anotadas. De lo contrario, los medido- los td rd a ÉE Se Ut a os E 
ay! za volúmenes mucho más grandes, por agua para las necesidades más elemen- res servirán para medir la falta de A nomienios Sy, el 99*P A nl 
| cierto, que loz utilizados para satisfacer | tales de la vida humana, Pero ese pro- agua y nada más. B sE 4 
Pm 
Realizan Relevamiento en los Mercados 
La Secretaría de Comercio inició el rele- todas Jas medidas en marcha en torno a los to a determinar la cantidad de operaciones del Gran Buenos Aires, que cuenta con el 
np vamiento de los operadores que actúan en mercados frutihortícolas “tiender a reorde- que sobre una misma partida pudieran re- apoyo de la Secretaría de Comercio de la 
lada los recientemente intervenidos mercados de nar la comercialización de ese “tipo de pro- alizarse, es el que pregunta acerca de por- Nación. aparentemente estaría dando ya sus 
le yy concentración frutihortícolas de la Capital ductos con el propósito de dotar de infor- centajes de compras en plaza O de intro- frutos £ 
Co e Federal y el Gran Buenos Aires, mediante | mación imprescindible a los sectores de la ducción directa de los productos de las dis- Durante la mañana de ayer, en Lomas y 
Tac un formulario que permitirá integrar en “producción y el consumo y de acortar el tintas especies de frutas y hortalizas. Turdera, los precios mayoristas, es decir, 
cta un solo cuerpo los datos dispersos para “eva- cireuito entre productor y consumidor”, _Se destaca más adelante que las actuales los que debió pagar el pequeño comerciante 
Ds luar, en su verdadera dimensión, la magni- Asienismo se informó que cada uno de los circunstanc'as que se quieren revertir “in- último eslabón hasta llegar la 
A tud y ej volumen de los comercios y de lo responsables deberán dejar constancia de ciden sobre todas las etapas de comerciali- al consumidor, fueron los si- 
ni que comercializan”. AS ; los números de inscripción que les corres- zación, pero sobre todo actúan en perjuicio nt ] : Ñ » 
el Los formularios respectivos fueron entrá ponde en el pago de los impuestos que los de los extremos de la cadena, el productor Cajon de uva, 14 kilos, $ 1.500 omelo 
y gados a las intervenciones militares, a fih alcanzan, así como los correspondientes al y el consumidor. Al respecto se señala que rojo, cajón de 20 kilos, 2,000; a de- 
pr de que éstos cumplan con el mencionado cumplimiento de las obligaciones jubilato- el productor carece de los elementos que le liciosa, 20 Kilos, rillos, 
des relevamiento. que se considera “imprescin- rias e impositivas relacionadas con el per- posibilite trabajar con la vista puesta en 26 kilos, 2.500 20 kilos, 
00 dible para lievar a cabo el reordenamiento sonal que actúa a sus Órdenes horizontes claros en el que pueda advertir 2.000 pesos 
nc que deberá regir la actividad en cl Mer- los resultados del esfuerzo que le demanda Hortalizas: zap $ 45.el kilo lechuga 
cado Centra, de Buenos Aires, en acelerado % PORCENTAJES su actividad. jaula de 12 a 13 kilos. 1.300; radicheta en 
_— proceso de construcción”, La Secretaría de Comercio destaca que La actividad que viene desplegando la in- atados, la docena, 300; zamahoría, bolsa de 
Al informar oficialmente sobre el parti- uno de los puntos importantes a re=ponder, tervención militar en los mercados de con- 20 kilos, 1.500, papa, bolsa de 50 kilos, 2,800; 
Úl cular la Secretaría de Comercio Yecordó que por las implicancias que ello t'ene en cuan- centración frutihortícolas de esta capital y cebolla. bolsa de 25 kilos. 1.200 


ALMACENADORES: 


créditos a sola firma 


CREDIVENTAS 


¿ DEBEN DECLARAR [osos 


trl- Las empresas o personas propietarias de cámaras fri- AJUSTABLES 


fe goríficas aptas para almacenar productos frutihorticoias 
pd deberán presentar quincenalmente una declaración jurada COTIZACION AL DIA 
en- con datos relativos al movimiento de mercaderias que se 1444-77 
r haya producido durante ese período, '» Serie 9 
Led La medida, implementada mediante la resolución nú- Y 182,70 % PARA VESTIR A TODA LA FAMILIA 


2» Serie 171,50 % 
+ Serie 132,50 % 


BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, 


mero 508/77 de la Secretaría de Comercio, comprende a to- 
das las instalaciones de ese tipo existentes en el pais y 
stá encuadrada dentro de las atribuciones que concede el 
artículo segundo de ia ley 20.680, cuyo objetivo es regular 
e: abastecimiento de productos esenciales y reprimir el 
y la especulación. 


Y COMPLEMENTA MEDIDAS ANTERIORES 


Cabe señalar que esta resolución es complementaria de 
las que se han tomado con el objeto de reordenar el cir- 
cuito de comercialización de frutas y verduras, con vistas 
a la concentración de operaciones en mercados regionales 
La información a que obliga esta medida deberá ser pre- 
sentada dentro de los cinco días hábiles siguientes al ven- 
cimiento del período quincenal que se tenga en cuenta y 
contendrá la identificación de las personas fisicas o juri- 
dicas responsables de las instalaciones, con la nómina, en 
el último de los casos, de los integrantes de la sociedad 

En la primera declaración se consignará la capacidad 
total de las instalaciones y la superficie utilizada el día 15 
de marzo pasado; en este último caso, deberán detallarse 
las cantidades, por especie y producto, de la mercadería al- 
macenada, así como su procedencia y destino, identifica- 


ción y domicilio del depositante en esa fecha 


“CONTRABANDO” A TRAVES 
DE BARRERA SANITARIA 


La única garantía es su firma! 
Av. Alcorta 4150, esq. Av. Sáenz 1300 - Pompeya 


Nosotros ponemo 
casa y terreno... 
Ud. pone la famili 


CASAS A CONSTRUIR CON 
ENTREGA A 60 DIAS x 
DE 2, 3 O MAS AMBIENTES: 


PILAR; Casa 2 amb. Anticipo 
$ 570.000.- y 140 cuotas de 
$ 5.000.- : 


ITUZAINGO: Casa 2 ambientes 
Anticipo $ 580.000.- 

y 140 cuotas de $ 6.800.- 
CASANOVA'Casa 2 ambientes 
Anticipo $ 580.000.- 

y 140 cuotas de $ 65.500.- 


BAHIA BLANCA, 14 (De Respecto del modo con que > 3 : : 
nuestro corresponsal, — esa mercadería es traslada- SAN MIGUEL: Casa 2 amb, MORON; Casa 2 ambientes 
Situaciones irregulares, que ba, se dice que los vehículos Anticipo $ 615.000.- Anticipo $ 705.000.- - 


podrían alcanzar niveles de térmicos que transportan y -140 cuotas de $ 8.500.- 


y 140 cuotas de $ 9.800.- 


corrupción, se estarían ges- carne desde el norte de la AY + pos 

tando en la zona del Alto | >arrera sanitaria son pre- y. C. PAZ:Casa 2 ambientes Infórmese en Casa Central 

Valle rionegrino, generadas | cedidos por un automóvil Anticipo $ 560.000.- y Sucursales: . 
por la vigencia de la barre- cuyos ocupantes se encargan y 140 cuotas de $ 4.600.- CONSTITUCION - PTE. LA NORIA 


ra sanitaria 

Según trascendidos, se es- 
taria violando la disposición 
de introducir carnes de otros 
puntos. Según testimonios 
periodísticos recozidos entre 
vecinos de General Roca, 


LANUS » WILDE - MTE. GRANDE 
FCIO. VARELA - SAN JUSTO 

J. CASANOVA - LAFERRERE 
LINIERS - MORON - CASTELAR 
MERLO - CARUPA.- . 
PANAMERICANA - BOULOGNE 
SAN MARTIN - SAN MIGUEL 


de franquear los obstáculos 
al precio de seis millones de 
pesos ylejos por vehiculo 
Además trascendió que en 
un reciente procedimiento 
efectivizado en General Ro- 
£1 fueron detectados 93 me- 


EZEIZA: Casa 2 ambientes 
Anticipo. $ 580.000.- 

y 140 cuotas de $ 4.600.- 
MONTE (GRANDE; Casa 2 amb. 
Anticipo $ 700.000.- 

y 140 cuotas de $ 8.000.- 


algunos carniceros habrían dias reses provenientes de 5 - 

deslizado, en conversaciones la ciudad de Azul, según F. VARELA :Casa ampentes JOSE C. PAZ - PILAR 
con consumidores de su con- comprobó un funcionario de Anticipo $ 570.000.- LA PLATA 

fíanza, que vendian produc- bromatología municipal en y 140 cuotas de $ 5.000. 


tos que llegaban de pobla- 
ciones ubicadas al norte de 
la barrera sanitaria, Algu- 
nos - consumidores dijeron 
haber observado, en algunas 
carnicerías, que muchas re- 
ses en venta llevaban sellos 
de Azul y de e udades ale- 
dañas 


ja planta de un abastecedor 
Poco después se enteró de 
que la comuna le habría < 
cido Su cargo a un cc 
suyo y ante el intendente 
supo que en las actas « 
decomiso la mercadería no 
figuraba ca proyeniente 
de Azul 


Promuava y vende 


C. CENTRAL: Av. Rivadavia 3855 
Bs, As. » Tel. 812-1001/1051 


Marlcasas 


La mejor casa 


Exposición: Av. Rivadavia 4015 
Bs, As. - Tel. 811-1805 
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Entre las 17 y 21.5 de ayer deliberaron 
en dependencias de la Casa Rosada los in- 
tegrantes de la Junta Militar, teniente ge- 
neral Jorge Rafael Videla, almirante Eduar- 
«lo Emilio Massera y brigadier Orlando Ra- 
món Agosti.sEn el transcurso de la reunión 
se escucharon Jas exposiciones del ministro 
de Cultura y Educación. Ricardo Bruera, y 
de su colega de Planeamiento, Ramón Ge- 
naro Díaz Bessone- ¿ 

Trascendió posteriormente que el minis- 
tro de Eduzación comunicó a la Junta la 
necesidad de imprimir algunos cambios en 
su gabinete para alcanzar las metas pro- 
puestas. Al parecer. los secretarios dimiten- 
tes serían reemplazados por civiles y tam- 
bién podría haber otros cambios en niveles 


CRONICA EDICION DELA MAÑANA 


BRUERA INFORMO A LA JUNTA SOBRE 
RELEVOS QUE SE PROPONE REALIZAR 


inferiores de conducción del Ministerio. 

El ministro se refirió a los proyectos de 
reorganización universitaria. de reestructu- 
ración del ciclo medio (zon bachilleratos con 
salidas laborales) y de reformas al Estatuto 
del Docente. Habría puesto énfasis en la 
vecesidad de descentralizar los servicios edu- 
cativos. transfiriendo escuelas. docentes. ju- 
bilados y servicios sociales, de la Nación a 
las provincias. Este mismo tema fue abor- 


dado por el ministro ayer por la noche en 
la reunión de gobernadores, donde hal'ó al- 
guna resistencia por la limitación presupues- 
taria de ciertas provincias. 

$ ALMUERZO 

Los integrantes de la Junta Militar aga- 
sajaron ayer con un almuerzo a miembros 


de la Conferencia Episcopal Argentina. El 
egasajo se realizó a las 13 en el edificio 


Buenos Aires, Viernes 15 de Abril de 197 


“Cóndor”, de la Fuerza Aérea. Asisti 
presidente de la Conferencia, cardenal Ra: 
Primatesta; el vicepresidente 1%, mons 
Vicente Zaspe, y el carienal Juan 
aramburu. 

4 REUNION DE GABINETE 

El general Videla presidirá esta mañan 
una reunión del gabinets nacional. 
rán todos los ministros y los secretario 
área presidencial. Como es habitual, se 
rán informes sobre las respectivas carter 
4 “SUBVERSION EN LA ARGENT 

Sobre este tema hará una exposición y 
la prensa el presidente Videla el pró; 
martes, a las 17, en el salón de actos G 


NO INTERVENCION, POR LOS DERECHOS HUMANOS Y COOPERACIO 


Carter Sorprendió al Continente 


WASHINGTON, 14 (EFE). — El pre- 
sidente norteamericano Jimmy Carter 
dijo hoy que Estados Unidos basará su 
mueva politica hacia América latina en 
tres principios generales: no interven- 
ción, respeto por los derechos humanos 
y cooperación económica. 

En un discurso pronunciado ante la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA) el presidente Carter trazó las 
líneas generales de la política que se- 
guirá su gobierno con América latina 
y puso especial énfasis en la defensa 
de los derechos humanos. En este sen- 
do, Carter señaló que Estados Unidos 
dará su apoyo a aquellos países que 

speten estos derechos y promuevan 
| principiog democráticos. El presi- 
dente norteamericano señaló también 
que su país desea llegar a un nuevo tra- 
tado con Panamá sobre el canal y bus- 
car un entendimiento con Cuba sobre 
la base de una aproximación recíproca. 


Al anunciar la adopción de una nue- 
va política hacia América latina, Car- 
ter señaló que los cambios registrados 
en el hemisferio en los últimos diez años 
desaconsejaban la adopción de una po- 
lítica global para todos los países de 
América latina. Carter dijo que es ne- 
cesario “un planteamiento más amplio 


y flexible, que se trazará en consulia 
con ustedes”. Este nuevo planteamiento 
descansa sobre tres principios básicos, 
añadió el presidente norteamericano. 

“Primero, nuestro profundo respeto 
por la individualidad y la soberanía de 
cada país de América latina y el Ca- 
ribe. Segundo, nuestro respeto por los 
derechos humanos, respeto que es tam- 
bién parte de sus propias tradiciones. 
Nuestros principios comunes exigen 
combatir los abusos de la libertad in- 
dividual, incluidos los que Causa la in- 
justicia política, social y económica. 
Tercero, nuestro deseo es mejorar las 
relaciones entre los países desarrolla- 
dos y subdesarollados. Vuestros pro- 
blemas económicos tienen un carácter 
global y no pueden ser negociados so- 
lamente en un marco regional”, 

En este marco de cooperación eco- 
nómica, el presidente norteamericano 
prometió que Estados Unidos negocia- 
rá acuerdos para establlizar los precios 
de las materias primas y reducirá res- 
tricciones comerciales “para dar nue- 
vas opciones al comercio latinoameri- 
cano”, 

Carter ofreció, además, a los países 
latinoamericanos la colaboración norte- 
americana en el campo de la ciencia 


y de la tecnología pzra que puedan ad- 
ministrar más eficientemente “recursos 
naturales y el medio ambiente”, 

El presidente norteamericano recalcó 
el compromiso de su Gobierno por el 
control de la carrera de armamentos 
y la proliferación atómica, “Sin em- 
bargo, la lucha contra la proliferación 
atómica no significa que tengamos que 
renunciar a los beneficios de-la energía 
nuclear empleada con fines pacíficos”, 
añadió Carter, En este terreno, el pre- 
sidente norteamericano se enfrentó 
ablertamente con Brasil al oponerse a 
la venta de tecnología nuclear de Ale- 
mania Federal a Brasil que permitiría 
al país latinoamericano construir su 
propio arsenal atómico. El presidente 
Carter, que habló en el “Salón de las 
Américas” del edificio panamericanó 
“hizo un llamamiento a la organización 
y a todos sus miembros para que adop- 
ten un papel más activo en el cuidado, 
la protección y la reubicación de los 
refugiados políticos”, 


El presidente norteamericano terminó 
su discurso con un recuerdo a Simón 
Bolívar y a sus ideales de libertad y 
colaboración entre los diferentes pue- 
blos de América. 


ral San Martín del Comando en Jefe 


E 


REUNION EN LA ONU | 


pl 


CON DIAZ BESSONE 


2 

NACIONES UNIDAS, 14 (Associated Press). — El” 
ministro de Planeamiento de la Argentína, general Ra=- 
món G, Díaz Bessone, se reunirá con las autoridades | 
del Programa de Desarrollo de las Naciones Uni 
¿UNDP) el junes próximo, se anunció hoy en este fo 
mundial. 

El general Díaz Bessone, quien llegará el domi 
2 Nueva York, estará en contacto con el administrador” 
general del UNDP, D. Morse, de Estado; Unidos, y a : 
subadministrador Y director del Programa para la Amé 
rica Latina, Gabriel Valdés, de Chile. É 


4 COOPERACION TECNICA 


La fuente! informante dijo que Díaz Bessone ys 
autoridades de la UNDP discutirán dos temas de 


Argentina en el próximo quinquenio. ] 

Argentina está por terminar su programa anterior h 
y se consideraría el nuevo programa de cooperación. 
técnica e iniciarse con ese país a mediados de año. | 


 QxA> 


Guzzetti: Expresivo Mensaje 


El canciller, vicealmirante César Guzzettl, 
efectuó ayer una exposición alusiva con mo- 
tivo de celebrarse el Día de las Américas, 
instituído en 1890 al constituirse en Wash- 
ington la Unión Panamericana, 

Entre otros conceptos, el canciller dijo 
que “América fue un fenómeno no solo nue- 
vo sino creador en la historia, y sus luchas 
liberatorias si bien cruentas, fueron rápida- 
mente sucedidas por una estrecha relación 
con las madres patrias, como si éstas hu- 
blesen comprendido, al contemplar el he- 
roísmo que los americanos desplegamos, lo 
inútil de pretender sojuzgar esta tierra de 
valientes, Es así que, apenas acallado el fra- 
gor de la batalla, nuestro continente se con- 
vierte en el más responsable protagonista 
de la edad contemporánea junto a las pa- 
trias de sus mayores, animado de un nueyo 
espíritu y de un nuevo estilo, inspirado por 
una nueva concepción de la convivencia po- 
útica. Esa es y debe seguir siendo la Amé- 
xica que un ilustre presidente definió como 
“América para la humanidad”. 

Guzzetti dijo que “hoy, con los matices de 
cada uno de los países del continente que 
les son propios podemos comprobar que el 
viejo sueño de la unidad continental se va 


cimentando, cobra forma política y vida eco- 
nómica, busca organismos que la canalicen 
O promueve su reforma cuando tales cuer- 
pos parecen o amenazan dejar de serle con- 
ducentes”, 

A los 87 años de la institución del “Día 
de las Américas”, nuestros países, protago- 
nistas de su propio destino, manifiestan en 
forma expresa, en una y otra instancia, 
que tienen conciencia de su eondición de 
americanos”, 


4 MENSAJE DEL EJERCITO 


El Comando en Jefe del Ejército hizo 
llegar a sus pares del continente un saludo, 
en el que expresa: “Hermanados por la 
común vocación de servicio a sus patrias 
y en cumplimiento del deber militar, esa 
fraternal relación se fortalece al compar- 
tir idéntica e histórica misión de hacer de 
América una tierra de libertad y un ám- 
bito favorable para el desarrollo de la per- 
sonalidad y la realización de las justas as- 
piraciones del hombre. Reafirmando en este 
día tan caros anhelos compartidos, el 
Ejército Argentino formula yotos por la fe- 
licidad y grandeza de los hermanos ejér- 
citos americanos”, 


El presidente de la Nación, teniente general Jorge Ra- 
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| GOBERNADORES: VIDELA EN 
* ¡LA REUNION DE CLAUSURA || cous5ónl de cuisacón Sois icon viaja 


prominente neurocirujano argentino prolesor 
Raul Matera, quien disertará sobre diferentes temas de 


CAL: Estudio Sobre Límites: 


La Comisión de Asesoramiento Legislati- 
vo ceelebró ayer su habitual reunión ple- 
naria de los jueves, en cuyo transcurso ca- 
lificó como de “significativa trascenden- 
cia” un proyecto por el que se propicia la 
rehabilitación, en el ámbito del Ministerio 
del Interior, de la Comisión Nacional de 
Límites Interprovinciales. Dicho organismo 
fue creado por ley N? 17.324 de junio de 
1967. La CAL, en cambio, declaró de “no 
significativa trascendencia” una inictativa 
originada en el Ministerio de Bienestar So- 
cial, la cual fue elevada al Poder Ejecutivo 
para su sanción. 


Por este proyecto se propone declarar de 
utilidad pública y sujeto a exproplación a 
un inmueble situado en la ciudad de Tre- 
lew, provincia de Chubut, con destino al 
Banco Hipotecario Nacional. 


El organismo m'litar asesor, como hemos 
informado, tiene aun pendiente de dictamen 
otras seis inic'ativas calificadas en su opor- 
tunidad como de “significativa trascenden- 
cia”, Entre ellas, la que prop'cla la crea- 
ción de un régimen de disponibilidades para 
el personal de la Empresa Ferrocarriles Ar- 


Distinción a Matera 


Especialmente invitado a participa: del “II Curso In=- 


trimonio del Estado Nacional de los bienes 
que las personas comprendidas en el Acta 
de Responsabilidad, dictada el 18 de junio - 
de 1976 por la Junta Militar, no hublesen 
adquirido legítimamente; la que propone la 
derogación de la ley 20.746 y sus ampliacio= 
nes, en cuanto disponen la expropiación de 
los bienes de la quiebra de la editorial - 
Codex S. A, y se proceda a la liquid 
administrativa de esa quiebra, y la 
proyecta derogar los artículos 3? y 6? de 14 
ley 20.755, en cuanto reglan la creación de. 
la Empresa del Estado Frigorífico “Lisan+* 
dro de la Torre”, que era administrada me. 
diante el sistema de cozestión obrero-estatal. 
En este sentido, cabe aclarar que ya se 
han producido distintas manifestaciones s0* - 
bre la conveniencia del paso a manos pri- 
vadas del citado frigorífico, entre otras, de 
todos los sectores de producción ligados €s* 
pecialmente al agro. : 
Se estima que en la mayor brevedad 86 
concretará esta iniciativa, así como otras 
de similar trascendencia, tal como fuera 
anunciado oportunamente por integrantes 
del equipo económico nacional, Y 


gent'nos; la que propone el traspaso al pa- 
bl 
3 
] 
o 


CPC: 
el ahorranafta 
deC 


Una “'oparentemente'” 
simple luz, que se enciende 
cuando usted acelera | 
de más, d circula en una 
marcha inaderuado, 


¿Control Poso 
Combustible :* equipo 
standord de fábrica en 
odos .los automóviles, 
pick-ups Y Camiones 


Respétondo su; Dodge, 
indicación (ld queno ” 
implica limitar la 
velocidad) usted puede _ Dodge. 


reducir el*consumo de 
nofta hasta; un 25%. 


Hoy mós que nunca, 
la respuesta justa, 


iael Viaela, pronunciará hoy, de 19 a 19.45, el discurso de 
clausura de la tercera reunión de gobernadores, que desde 
el martes último tiene por escenario el edificio de la ex 
Sala de Representantes de Buenos Aires, donde ante los 
conductores de los diversos estados provinciales vienen ex- 
ponienáo ministros, secretarios y otros funcionarios nacio- 
nales sobie temas de sus áreas respectivas. 

Ayer, a partir de las 8.10, hablaron sucesivamente el 
presidente del Banco de la Nación, doctor Juan María 
Ocampo; el del Banco Nacional de Desarrollo, doctor Con- 
rado Helbiing. el secretario de Transporte y Obras Públi- 
vas, igeniero Federico Benito Camba, y el de Coordina- 
ción y Programación Económica, doctor Guillermo Walter 
Klein. Durante la sesión vespertina, a partir de las 15,40, 
o hisjieron el ministro de Pleueamiento general de divi- 
sión Ramón- Genaro Díaz Bessone, y el de Cultura y Edu- 
vación profesor Ricardo Pedro Bruera. 


4 DESMENTIDA DE UN EMBAJADOR 

CORDOBA, 14 (De muestro correspon:al), — El emba- 
lador dei Japón en la Argent ná, señor Shiro Koado, desmin- 
t16 hoy categóricamente que exista interés de algún grupo 
empresario de su país en adquirir la pianta autoootriz de Re- 
nault-Argentina, 

_El diplomático arribó en la fecha 2 esta ciudad, acom- 
pañado por miembros de su embajada y del Instituto Argen- 
tino de Relaciones Internacionales, 

j De inmediato realizó visitas protocolares y por la tarde 
ofreció una conferencia en la Bolsa de Comercio de Córdoba, 
sobre la economía japonesa y sus DP? ctivas”, 


su especialidad en Petrópolis ante neurocirujanos renom-=" 
brados de Brasil y países latinoamericanos. 7 
Matera, que además se desempeña como jefe del ser-— 
vie de neurocirugía del Hospital Ital:ano, se extenderá 
sobre los temas “Las crancostenosis, diaenóstico clinico, * 
raGiologico y tratamiento quirúrgico”, ! 


4 OTROS DOS ESPECIALISTAS p. 

Dós excelentes profesionales argentinos fueron Ye= 7 
clamados desde distintos países de América para dictar 
conferencias sobre su especialidad. Para ello, los docto- 
res Abel Chajehir e Nliana Benzaquén, invitados espe- 
ciales del profesor brasileño Ivo Pitanguy, dictarán cur- 
sos en Río de Janeiro relativos a tratamiento quirúrgico? 
de la calvicie, cirugía estética de la nariz y cirugia de 
las manos. 


SEDERIA AMBAR 


POR DESALOJO NECESITAMOS VENDER 
Sarga ancho 1,60 mts. ,........ 999 
Escocés ancho 1,60 mts, ,.... 799.- 
Viyelas frisadas ,,..... iaa 299.— 
Hermoso tweed )............... 599. 
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CHOMBAS - CAMISAS 
(TODOS DE PURA LANA) 
PARA DAMAS Y CABALLEROS 
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MONTGOMERY PARA NIÑO 
2 a 6 años, varios «colores, 
“también al increíble precio 
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VAQUEROS, NIÑOS 4 A 12 AÑOS, $ 799,- SACOS DE CORDEROY P/DAMA, $ 2,990.- 
POLERAS PORTOFINO C/CIERRE P/DAMA, $ 499, .- CAMISAS Y PANTALONES OMBU DE GRAFA, $ 1900.- 


PRECIOS ESPECIALES A REVENDEDORES 


GRAN SURTIDO EN LA LINEA DE: 
LEVIS - LEE - ROBERT LEWIS 
WADO'S - FRANK ROBERT - KANSAS 
FAR WEST - POLERAS - CHOMBAS 
REMERAS Y PULLOVERES 
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LA ULTIMA: EL TABACO ES 
REMEDIO PARA EL CANCER 


RIO* DE JANEIRO, 14 (ANSA). — La 
“rehabilitación” del tabaco —como elemen- 
to medicinal, inclusive en el tratamiento del 
cáncer— es la novedad que un científico 
brasileño llevará al congreso de oncología 
a realizarse en octubre en Buenos Aires. 

El profesor Adriano Viterbo Souza da Sil- 
va, director general del Instituto Interna- 
cional de Investigaciones Cancerológicas 
“Profesor José Luz Cembranelli”, de la ciu- 
dad de Taubaté (a 130 kilómetros de San 
Pablo), dijo que debido al pernicioso hábi- 
to de fumar y a las reacciones tóxicas del 


FORMOSA: CINCO MIL PERSONAS SIN TECHO 


Un Tornado Destructor 


escuelas provinciales N? 45 y 24, las 
nacionales 25 y 153 de Colonia San An- 
tonio, el instituto privado San José, 


FORMOSA, 14 (De nuestro corres- 
ponsal). — Ascienden a centenares de 
miles de millones de pesos viejos, los 


cundarios. El gobierno concurrió pri- 
mero con ayuda de frazadas, ropas y 
alimentos, y luego se iniciaron las obras 
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tabaco, las aplicaciones de éste en la me- 
dicina “quedaron relegadas”. 

El científico afirmó que después de 23 
años de investigaciones por parte del ins- 
título, se llegó a la conclusión de que la 
fermentación del tabaco puede ser usada en 
la terapéutica del cáncer, tema que expon- 
drá en Buenos Aires, 

Añadió que la planta ideal de tabaco para 
obtener la fermentación es el “tabaco bra- 
vo”, designación común de innúmeras her- 
báceas y arbustos de la familia delas so- 
lanáceas, 


LONDRES, 14 (EFE). — El espectáculo 
“Evita”. basado en la vida de Eva Perón, 
será presentado en Londres a fines del co- 
triente año, tras haber alcanzado su banda 
sonora el mayor éxito de la temporada. Así 
acaba de anunciarlo en Londres un empre- 
sario de espectáculos. 

Los autores de “Evita” sor Tim Rice y 
Andrew Lloyd Webber, quienes para prepa- 
rar la obra manifestaron haberse procurado 
una documentación exhaustiva sobre Eva 
Perón y la época en que le tocó actuar. 

Reproducida en decenas de miles de dis- 


d 
a 


Buenos Aires, Viernes 15 de Abril de * 


EN LONDRES DARAN “EVITA* 
UN ESPECTACULO MUSIC 


la Compañía Argentina de Televisión, ex-comis! 
LS 83 TV. Canal 9, efectuada ayer con intervención del 44 

e Comercio, doctor Manuel Yarajo Veiras, fue ace! 
propuesta de concordato formulada por la empresa, 
la junta el presidente de la sociedad, Alejandro A. 


cos y propalada incesantemente por 
la banda musical fue un éxito de veni 
el Reino Unido en los últimos seis 
El director del espectáculo será Hal 
ce, quien dirigió con anterioridad obras y 
mo "West Side ' Story”, “Cabareb" pS 
Violinista en el Tejado”, e A 
La canción más popular en Gran Af 
ae “Evita” fue “Don't cry for me. X 
na” (“No lores por mí, Argentina”), . 
pretada por Julie Covington, que OSUpÓ yy 
rias semanas el primer lugar de las 4 
de ventas de discos. ¿ 


CONCORDATO EN 
JUICIO A CANAL 9 | 


En la Junta de Acreedores del concurso preventivo de 
lonarla de < 


daños causados por el impresionante 
temporal que azotó el viernes a va- 
rias localidades de esta provincia. Más 
de 5.000 personas quedaron a-la in- 
temperie y sufriendo la tortura de una 
Muvia impiadosa que caía sin cesar, 
debido a que el fenómeno había he- 
cho volar techos y en numerosos Ca- 
sos se había llevado a viviendas en- 
teras, Una prueba de ello es que nada 
menos que 1,100 casas quedaron to- 
talmente destruidas, y todo lo que se 
encontraba en ellas seriamente dañado. 

Asimismo, las tareas de educación de- 
bieron ser suspendidas por tiempo ín- 
determinado debido a la destrucción 


de restablecimiento de las comunica- 
ciones radioeléctricas, viales y aéreas. 
Una vez logrado este operativo se pu- 
do comprobar que la zona afectada es 
una franja que cubre todo el territo- 
rio provincial, de Norte a Sur, con un 
ancho de 200 kilómetros aproximada- 
mente. 

Pero donde el fenómeno parece ha- 
berse descargado con mayor furia es 
en la localidad de “Comandante Fon- 
tana”, ubicada al Oeste de esta Capl- 
tal, sobre la línea del ferrocarril Bel- 
grano, Allí sufrieron daños los edlfi- 
cios de Correos y Telecomunicaciones, 
delegación del banco de la provincia, 


la municipalidad, incluyendo el mata- 
dero y un depósito, y más de 650 vi- 
viendas, 


También fueron castigadas por el 
tornado las localidades de Pirané, Es- 
tanislao del Campo, Gran Guardia, 
Ibarreta, Palo Santo y Los Matacos, 
General Belgrano, General Gúemes, 
Laguna Blanca, Misión Lishi, Potrero 
Norte, Riacho He He, Punta Porá y 
Kilómetro 60, sobre la línea de nave- 
gación del río Bermejo, 


Esta mañana, el Ministerio de Bien- 


estar Soclal informó que la delegación 
local envió ropas y alimentos por valor 


Romay, 


Y CONDUCTA “CULPABLE Y FRAUDULENTA” 

El síndico contador Francisco Veccio dio lectura 
partes pertinentes del informe. Calificó de culpable y 
dulenta la conducta de la concursada oca que el 
cordato que propuso era de cumplimiento imposible. 

El activo estimado supera los 800 millones de pesos y) 
asivo verificado es de 13.998.375 pesos, . 


FUE ACEPTADO EL CONCORDATO 


Se puso a votación el concordato ofrecido, consistente 
en el pago a los acreedores quirografarios del 100 por to 
E de la deuda, a los 10 días de la junta, con garantía feAl | 
que fue aceptado, Ea 


El juzgado deberá decidir si homologa o no dicho con 


ey 


de 13 establecimientos primarios y 5se- 


LOS ANGELES, 14 (United Press Inter- 
national). — Hace hoy 65 años que el “im- 
sumergible” Titanic se fue a pique en las 
aguas frígidas del Atlántico, pero Edwina 
“Winnie” Mackenzie aún recuerda casi cada 
minuto de lo que ocurrió a bordo en las 
últimas horas. 

Con sus 92 años de edad la señora Ma- 
ekenzie es la superviviente de más edad del 
hundimiento del Titanic. Vive sola en una 
casita situada en Hermosa Beach, Califor- 
nia desde la cual se divisa el Pacífico. Es 
una mujer de gran energía, que todavía 
conduce su coche, que ha sobrevivido tres 
esposos y que cruzó el Atlántico 10 veces 
desde la tragedia de 1912. 

Solo se salvaron 790 personas de las 2.307 
que viajaban en la travesía inaugural del 
trasatlántico, desde Southampton, Inglate- 


LOTERIA 


ENTel, la comisaría, el hospital, las 


rra, a Nueva York. Casi todos los supervi- 
vientes fueron mujeres y niños. La propia 
señora Mackenzie tenía en sus brazos a un 
niño perdido cuando el bote salvavidas nú- 
mero 13 se alejó del barco que naufragaba. 

“Había hecho la reserva para viajar en 
el Oceanic, pero mi familia y mis amigos 
estaban preocupados porque la salída era el 
día 13, Entonces mi padre recibió una carta 
de la compañía maritima White Star infor- 
mándole que habían cambiado mi reserva 
para el Titanic, que zarpó el día 11, Com- 
partí mi cabiná con una irlandesa, la se- 
horita Keene, Subió a bordo en Cobh y des- 
de el momento en que nos conocimos co- 
menzó a decir que tenía el presentimiento 
de que no llegaríamos a Nueva York, de 
que estábamos condenados a perecer. Me 
legó a molestar un poto con sus presaglos, 


de 530 millones de nacionales, 


Titanic: Pasajera Predijo Naufragio E 


cordato. 


pero sus presentimientos se cumplieron.” 

“La noche del 14 fui a la cama temprano 
pezo me desperté cuando se detuvo la vi- 
bración de los motores. Me puse un abrigo 
y un par de zapatos y salí al corredor, 
Encontré un camarero y le pregunté si ocu- 
rría algo. El apuntó a las puertas hermé- 
ticas y me dijo que si pasara algo ya es- 
tarían cerradas”, “Fui al salón y había 
algunos hombres jugando a las cartas. Uno 
de ellos dijo que el barco había emibestido un 
iceberg y siguió jugando”. 

Cuando la señora Mackenzie regresaba a 
su cabina encontró un oficial del barco, que 
le ordenó ponerse un salvavidas, dejar to- 
do y sublr al puente de botes, Tras des- 
pertar a su compañera de camarote volvió 
a cublerta, con un cepillo de dientes y un 
libro de oraciones. “Me sorprendió ver que 


PROCESO A LAS RATAS 


ya habían bajado casi todos los b0l 
Había una pareja madura que rehusaba f 
pararse y un hombre con un niño, Saltá 
bote y me pusieron el niño en la falda? 

“Había pocos hombres en el bote y 60 
menzaron a remar en dirección a una lw | 
en la distancia. Entonces el «Titanic» m1! 
fue a pique y se escuchó un horrible gro * 
de muerte saliendo de centenares de far. 
gantas, peor que la más escalofriante de 
las sirenas, Uno de los marineros nos ; 
que gritáramos nosotros también para Al 
gar ese sonido, que aún me persigue tm 
mis sueños”, | 

Poco después del amanecer llegaron al: 
“Carpathia”. La señora Mackenzie aún 5. 
cude su cabeza al recordar la reputación de 
“insumergible” del Titanic. “Con Dios todas 
las cosas son posibles”, apunta, 


AUTORIDADES | 


EN FINANZAS | 
En el Instituto Argen= 


En la víspera, a las 6, comenzó el operati- 
vo “desratización” en el Palacio de Justicia, 
Alrededor de clen personas pertenecientes 
a la Municipalidad y al sector maestranza 
del Poder Judicial intervinieron en la ta- 
rea de fumigación, que concluirá en las úl- 
timas horas del sábado, El Palacio de Jus- 
ticia fue cerrado a la actividad forense por 
une disposición de la Corte Suprema que 
decretó feriado judicial para ayer y hoy. Por 
los pasillos tribunalicios —durante la ma- 
fñana— se vio elevarse densas columnas de 
gases tóxicos, con persistencia en sus ema- 


naciones hasta pasado el mediodía. 
Personal especializado en las tareas de 
desratización comenzó el operativo en el 
subsuelo del palacio donde se hallan los 
archivos. Los presos que se alojaban en la 
sección Alcaidía fueron trasladados al De= 
partamento Central de Policía, donde per- 
manecerán haste las primeras horas del 
lunes. El coordinador del operativo, el se-= 
cretario de la Corte, doctor Ricardo J. Brea 
durante la mañana se mostró muy satisfe- 
cho por la forma como se hallaban reali- 
zando las tareas, “según lo programado”, 


doctor 


tino de Ejecutivos de Pd= 

nanzas (IAEF) se reallzó 

una asamblea en la 

fueron electas las Y ' 

ridades que conducirá |' 

por un período de 2 años |: 

al citado organismo, 7 
Para presidir el instle ff 

tuto fue designado el 

Aníbal 


Rórulo 


Forchieri, correspondiéns 


CHAQUENA 


Informa: 


Que han sido EXTRAVIADOS los certificados que 
se detallan: Números 42.000, 42.001, 42 002, 
42.003, 42.004, 42.005, 42.006, 42.007, 42.008, 
42.009, 42.601, 42.602, 42.603, 42.604, 42.605, 
42.606, 42.607, 42.608 y 42.609, todos de la Se- 
rie “A” y correspondientes al sorteo Extraordinario 
del próximo día Sábado 16 del corriente. 

En consecuencia, estos números carecen de todo 
valor a los efectos de los premios «ue pudieran 


corresponderles, en razón de que los mismos han 
sido dados de baja. 


BUSCAN A 2 MONTAÑISTAS 


SALTA, 14 (De nuestro 
corresponsal), — Esta maña- 
na partió la quinta expedi- 
ción de rescate en busca de 
los jóvenes Gregorio Terroba 
y Aníbal Francisco Isasmen- 
di, que se extraviaron el 
viernes último en las estrl- 
baciones montañosas de la 
quebrada de San Lorenzo. 


. Las patrullas de rescate, 
integradas por el “Club Ami- 
gos de la Montoña”, efecti- 
vos de la Compañía de In- 
genieros 5, personal policial 
y bomberos, apoyados por 
aviones y un helicóptero, re- 
corrieron en los últimos días 
una amplia zona y solo pu- 
dieron hallar restos de ali- 


" EXCURSIONES PARA JUBILADOS 
MUNICIPALES Y NACIONALES 


La Agrupación Social y Cultural de Jubllados y Pen- 
sionados Municipales y Nacionales informa en un comunl= 
cado que está organizando para el próximo 10 de mayo la 
última excursión a Mendoza y San Juan, de: ocho días de 
duración, En ella serán visitados el Cerro de la Gloria, Cha- 
critas de Coria, El Challat, Río Luján, Dique Cipolleti y 
Viñedos, Difunta Correa, El Zonda, Jardín de los Poetas y 
Casa de Sarmiento. Para el 30 de mayo se organiza la pri- 
mera excursión a las Termas de Río Hondo, que tendrá 
diez días de duración, 


Para una mejor información, y a los efectos de la co- 
rrespondiente Inscripción, debe concurrirse a la sede social 
de la entidad, ubicada en la calle Araujo 1344, de esta ca- 
p!tal, en horarios de 8 a 13 horas, todos los días háblles, 


$ 
dole la vicepresidencia al |! 
doctor Alberto Tome, Y |! 
la secretaria al di 1 
Máximo  Santambroglo. |' 
Dirc Lores fueron desig= |! 
nados los señores di ) 
Luis Alvarez, Carlos E 1 
Cuarterola, Juan . 
Fexis, Tomás Fiaming0 | 
Carlos M, G. García, MÍ | 
guel Angel López Mart, ! 
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mentos en un envase de lata, 
presumiblemente consumidos 
por los jóvenes. 

El tiempo transcurrido 
desde la desaparición de los 
menores y las bajas tempe- 
raaturas registradas en los 
cerros, tiene a generalizar el 
panorama, pesimista con res- 
pecto a la suerte corrida, 


Raúl V. Ochoa y FIN: 
cisco Eusebio Ortiz 10* 
tegrarán el Consejo de | 
Vigilancia, Marlo Hug0 || 
Azulay, Héctor Raúl Bél= | 
tora y D. J. Messuttl, | 


FERROVIARIOS 


EL CARRIL S.R.L. Le Ofrece 


CREDITOS A SOLA FIRMA SIN ANTICIPO, ZAPA* 
TOS HOMBRE, MUJER, NIÑOS. ART del HOGAR 


GRAL. MUEBLES. RADIOS. TELEVISORES. ESTU* 
FAS. RELOJES. COMBINADOS. ROPA en GRAL 
DIRECTA DE FÁBRICA, CUOTAS BAJISIMAS. 

GA SU ULTIMA BOLETA de SUELDO. 


Av. de Mayo 1370, 5% Piso, Of. 111, Capltal 
de 9 a 19 hs. T. E. 37-6130 
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SI TERTERED 


L Horrible: Durante 


un Ataque de 
: Locura, Da Muerte 
a su Madre 


B senos Aires, Viernes 15 de Abril de 1977 


En el interior de la vivienda de la calle 
Condarco 624. Témperley. ocurrió un dolo- 
roso suceso. Un hombre- víctima de un áta- 
que de enajenación mental. dio horrible 
muerte a su madre octogenaria, utilizando 
un pesado madero, con el que le destrozó el 
cráneo, falleciendo en el acto. 

El trágico episodio se produjo en las pri- 
métras horas de la víspera, precisamente a 
las 5, en la casa que ambos ocupaban des- 
de hacía más de 30 años, y los vecinos te- 
nían por ambos estimable consideración. 
Fueron actores Miguel Sandonato. italiano, 
áe 51 años. y su anciana madre. Filomena 


CRONICA EDICION DE LA MAÑANA 


Bianco viuda de Sandonato. italiana. de 
82 años. 

De acuerdo con las informaciones que 
CRONICA pudo recoger en los alrededores 
de la humilde vivienda que madre e hijo 
ocupaban en la calle Condarco. hasta el mo- 
mento del horrible hecho los protagonistas 
no habían observado entre sí alguna con- 
ducta que presagiara un desenlace de esta 
índole, aunque el matricida se sabía que 
sufría de un antiguo mal: ataques de epi- 
leps'a. Su madre, pese a la edad, siempre 
lo atendió solícitamente en esas circunstan- 
cias. Empero, la jubilación de Miguel San- 
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donato y la pensión de su madre no era 
ninguna solidez económica, de tal forma que 
una hermana mayor, que vive en la misma 
casa, trabajaba fuera de ella. 

Ayer los vecinos despertaron alarmados 
por los gritos de la anciana y del mismo 
victimario. Con un madero, golpeándola re- 
petidas veces en la cabeza a su madre. le 
había dado muerte. 

Alertada la policia de la zona. al acudir 
una comisión se halló con el horroroso cua- 
dro. debiendo actuar con energía los uni- 
formados para reducir al homicida, exal- 
tado entre gritos y llantos. 


Aclaran el Asesinato de Carupá: Bombero Ultimó al Joven Tembozzi 


RIMINAL ES IDENTIFICADO 


que se estableció era 


zada de 5 meses. 


lamos que Tembozzi, 


ble en dicho local, 
nadoras y “coperas”. 


Al parecer, 


Como adelantáramos en nuestra 
de la víspera, en la puerta de un night club 
de la localidad de Carupá, en el partido de 
San Fernando, se produjo ua gravísimo he- 
cho de sangre, siendo muerto de un disparo 
ea la sien derecha un joven de 24 uños, 
Aido Tembozzi, 
liano, casado, próximo a ser padre, ya que 
su esposa Susana, de 28 años, está embara- 


En la información del día de ayer seña- 
que económicamente 
tiene una posición ciertamente cómoda, 
gó a dicho local en su automóvil Fiat 128, 
color rojo, chapa B-827.606, 
de tres amigos, para pasar un rato agrada- 
en el que actúan alter- 


en compañía 


los hechos que originaron la 
incidencia, que culminó en la acera, se de- 
bieron a ciertas formas fuera de lugar como 
actuó Tembozzi con algunas de las mujeres 


vólver. Tembozzi estaba caído, en medio de 
mucha sangre que seguía menando de su 
cabeza. Había dejado de existir. 


% ASESINO IDENTIFICADO 


Cerca del occiso estaba la pistola 7,65 con 
la que el supuesto empleado de! n ght club 
le dio muerte. Ya había huido. No costó 
mucho trabajo a la policía saber quién era 
el victimario. Se sabía que era un bombero 
voluntario de San Fernando, que también 
tenía ese “trabajito” aunque aparentemen- 
te una de las mujeres que habria sido ofen- 
dida sería la amante del criminal. Este fue 
detenido en el mediodía de ayer en un bar 
de la zona. Su identificac ón aún no fue 
suministrada oficialmente. 


% CRIMEN DE LA EMBARAZADA 

La División Homicidios, dependiente del 
Departamento de Delitos contra las Perso- 
nas, de la Superintendencia de Investiga- 
cones Criminales, dio a conocer algunos 


edición 


ita- 


lle- 


POLICIAL 


“Chirola”, por 
el Suelo: Preso 


al de la Brigada 
ac ones de La- 
nús lo detener a un 
elincuente identificado 
como Rodolfo Julio Or- 
tega, conocido como 
“Chirola”, domiciliado en 
la localidad de Ramos 
Mejía. El peligroso mal- 


que trabajaban en ese local, denominado 
club “Mafalda”, hasta que con una de ellas 
sostuyo una violenta discusión, producto, sin 


duda, del estado ya de beodez en que se 


hallaba la víctima y sus amigos. 
Aparentemente, según los trascendidos, en 

el local actúa un hombre para procurar que 

no se produzcan incidentes o falta de res- 


detalles más del horrendo crimen del que 
fue victima la señora María Virginia Car- 


ceta de D'Errico de 23 años, en su domici- activa 
lio de Pueyrredón 1705. A través de las de- cióse que 
claraciones del indeseable sujeto David meses 
D'Cuadra, éste al no poder lograr que la de purgar 


señora se entregara a sus bajos instintos, la cárcel de 


le aplicó un golpe con un pa'o de amasar; 


viviente era jefe de una 
banda, 
hace solo 4 
había 1 


Piadosamente cubierto con un diario, yace el cadáver del 
Su asesino, identificado, fue detenido. 


joven Tembozzi. 


COLISION EN QUILMES: DOS MUERTOS 


Dos personas perdieron la vida y una ter- 
cera resultó gravemente herida al cho- 
car un automóvil contra un camión, en el 

«kilómetro 13,5 del camino General Belgra- 
no, en jurisdicción de Quilmes. El fatal ac- 
cidente, de acuerdo con la información po- 
licial, tuvo Jugar a las 6 de ayer, destacán- 
dose que los vehículos chocaron frontalmente, 


Y COLISION FRONTAL 


A través de dicha información se pudo 
saber que a la hora mencionada chocaron 
el camión Mercedes Benz chapa B-174,277, 
conducido por Rosendo Alfredo López, do- 
miclliado en Lomas de Zamora, y el au- 
tomóvil Peugeot 504, guiado por José Besch, 
de 41 años, y a quien acompañaban Ger- 
minal Antonio Ouviña, de 52, y José Alberto 
Cordero. Como consecuencia del violento en- 
contronazo, hallaron la muerte Besch y 
Ouviña, en tanto el otro ocupante del au- 
tomóvil sufrió graves heridas y debió ser 
internado en un centro asistencial de la 
Zona. 


Y ACCIDENTE EN FLORESTA 


Un hombre (aún no identificado) fue arro- 
lado por un tren en la madrugada de ayer 
en un paso a nivel existente en la calle 
Carrasco, en vías del ferrocarril Sarmiento. 
El grave hecho se registró a las 5.10 en mo- 


Fallo 


Muere Ahogada 
una Criatura 


MAR DEL PLATA, 14 
(De nuestro correspon- 
sal). — Al caer en el in- 
terior de un tanque de 
agua destinado al lavado 
de ovejas, una criatura 
de cuatro años pereció 
ahogada. El penoso suce- 
so se registró en el ha- 
ras “El Mal Paso”, ubi- 
cado en la Ruta Nacional 
N* 2, en las inmediacio- 
nes de Estación Cumet. 

La niña Alejandra 11- 
ceda Salas Chaves, cayó 
la interior de un tanque 
lleno de agua, pereciendo 
instantáneamente por as- 


linyera 


serle nes 


minutos después flotan- 
do en el tanque. 


que 
dac que 


Ibarra se dirigió al club El Fortín, 
da una taza de café por su propietario, Celestino 


nimputabilidad' 
Ibarra es un 
obliga 


peto por parte de 
“guardián” 


más a aquél, 


calle al cliente, 


mentos en que el desconocido no advirtió 
la proximidad del convoy que desde Once 
se dirigía a Moreno. Como consecuencia del 
accidente el hombre halló horrible muerte 


Y TRAGICO FIN DE UN MENOR 


En inmediaciones de la estación Villa Ade- 
lina, un tren del Ferrocarril Belgrano arro- 
lló y dio muerte a Daniel Florencio Luna, 
argentino, de 15 años de edad, domiciliado 
con sus padres en Amenábar y Boedo, Villa 
de Mayo. El cuerpo del menor fue rescatado 
por bomberos voluntarios de Carapachay. 


% ESPECTACULAR COLISION 

A las 11.30 de ayer, por causas aún no 
determinadas chocaron en la avenida Ge- 
neral Paz a la altura de la avenida Cabil- 
do, un automóvil Dodge Polara chapa C- 
548.639. conducido por Jorge M. Ilguisonis, 
y un Rastrojero Diesel patente C-639.807, 
perteneciente a la Comisión Naciona] de 
Energía Atómica, que guiaba Carlos Aure- 
lio Vanzaghe, de 20 años. A causa de la 
maniobra, el último de los rodados (en el 
grabado) volcó espectacularmente tras dar 
varios tumbos. Rápidamente fue auxiliado 
Vanzaghe, quien debió ser asistido en el 
hospital Pirovano por haber sufrido una 
rana herida en el cuero cabelludo. In- 
ervino en la sustanciación de, sumario la 
comisaría 35*, 


Absolutorio Para 
un Homicida, es Revocado 


BAHIA BLANCA, 14 (De nuestro corresponsal) 
Cámara Penal de Bahía Blanca condenó a la pena de 25 
años a un linyera autor de dos crímenes, 
riormente había sido absuelto. Francisco Victoriano Ibarra 
estaba acusado de homicidio y homicidio calificado, 
registrados en Coronel Suárez en la noche del 17 
julio de 1971, estimándose en aquel entonces que había ob 
do en estado de inimputabilidad. por lo que se dispuso a 
mismo su internación en el Instituto Neuropsiquiátrico Mel- 
chor Romero, 

En aquella ocasión, y con pocas horas de diferencia, Iba- 
rra asesinó de 
de 60 
en la playa de 
Luego de esto 


— La 
por los que ante- 


hechos 
a 18 de 


una puñalada a Benito Carrizo, también 


años, con el que había compartido la comida 


maniobras del ferrocarril en General Roca 
donde al 


fíixia por inmersión. El Tarnoski, quien adujc que ensuciaba sus instalaciones, le 
padre de la infortunada apuñaló el pecho, hiriéndolo de muerte. 

niña, Ernesto Hernán Li- Al fundamentar su condena, la Cámara dislente con el 
ceda, halló su cadáver sllo de los os y el psiquiatra, en el sentido de la 


del crimen, coincidiendo en cambio en 
individuo de altísimo grado de peligrosi- 
áa su segregación, 


los concurrentes. 


Este luego le colocó una tira adhesiva en la boca 


% EMBAUCADORES 


trató de calmar a Aldo Tem- 
bozzi, pero la forma en que lo hizo alteró 
de modo que hubo una peJue- 
ña riña a través de la cual el empleado del 
local logró empujar violentamente hacia la 
Ya con los dos hombres en 
la acera se escuchó un seco disparo de re- 


14 veces en la espalda. 


Espectacular vuelco de un rastrojero tras colisionar con 
otro vehículo. Ocurrió en la Avda. General Paz y Cabildo. 


Sangre Grupo 
A,Rh Negativo 


Un hombre de CRONI- 
CA necesita dadores de 
sangre, Heraclio Basallo, 
un honesto trabajador es- 
tá pasando por un mo- 
mento cruel. Será opera- 
do en el hospital Rawson 
y sus compañeros no han 
estado insensibles para 
colaborar en el acto ope- 
ratorio, pero la sangre 
que necesita Basallo, de 
la cual la naturaleza lo 
dotó a él, no es fácil de 
lograr y por ello se re- 
quiere más de 
pudo recoger 


mó hoy 
miento estat 
dato del ex 
mensor 
trabandis 


gentina 
y 24 kil 
nulada 
la que se Se 
entre los SIR 
trabajadores de este dia- pxqpie 

rio. Se necesitan dadores Portador 
de “Grupo A, R.h, Ne- tin, 


na 62 esta capit 


del ex 1 


13, e 


y la maniató a la cama. Con un floso cu- 
chillo que halló en la cocina 


De tal manera, tal como lo anticipáramos 
en nuestras anteriores ed'ciores 
do resuelto este ases nato que tuvo una 
elevada cuota de salvajismo. 


mente 
“La Colina”, 


tas de oro y plat a que fueron 
de Chile el pasado 7 del actual, 


as 
en un avión particular 
como también < cinco kilog 


gativo”, Aquellos que pue- Referente al piloto Aurelio Roldán Ibáñez 
dan contribuir, acudir al que fue director del establecimiento estatal 
Rawson, de 7 a 13, sala 


el departamento de San Rafael, distante 260 
función que a durante 
rio perol 


SANTA PE, 14 (De 
nuestro corresponsal). — 
En un establecimiento 
rural de la localidad 
cordobesa de Camilo Al- 
dao fueron detenidos, 
luego de ofrecer resisten- 
cia, dos sujetos que ha- 
bían adquirido en este 
provincia 160 vacunos 
mediante la entrega de 
un cheque falsificado 

Se trata de Juan Car- 
los Dossotti, de 29 años 
y Carlos Piatti, de 
quienes fueron reducid 
por una comisión pol 
ue se trasladó a có 


se lo clavó 


. ha queda- 


Camilo Aldao fue secu 


trada, además, la tropa 
de vales que ambos 
tuvieron, 


% PENITENCIARIOS 
Desde el ta in- 
ternacional de Ez > 
partirán hoy hacia Costa 
Rica, el prefecto Juan 
Carlos Ruiz y el subpre- 
fecto Ovidio Héctor Zán- 
zero, designados por el 
Servicio Penitenciar 
Federal para que a: 
en carácter de repr 
tantes argentinos, al Con- 
greso Internacional que 
se efectuará en el citado 
país. A la reunión con- 
currirán represent 
de 82 naciones, des 
dose la necesidad d 
tener una constante as 
tualización al Service 
Penitenciario Fed 


Contrabando de Oro: Ex 
Funcionario, Implicado 


MENDOZA 
ofici 


1% (De nuestro corresponsal 
que un ex funcionario 


rnador [ 
medio, res 


ino Los. Cerrillos” por 
que intentaban trasl 
1.247 


án Ibáne 
vión Ce a monomotor matricula LV 
nario botín y de Julio César Rome 


de igual edad 


a Martinez Baca. 


MONTEVIDEO, 14 (De nuestro enviado 
especial), — La determinación sorprendió. 
Más porque esa camiseta es la que identl- 
fica a uno ae los clubes más prestigiosos y 
populares de la Argentina. La franja hori- 
zontal color oro, sobre un fondo azul como 
el cielo. Eso es Boca. Esa camiseta que la 
mitad más uno del país quiere y respeta. 
Anoche faltó a la cita, 

Presumiblemente, el árbitro Favili Neto so- 
licitó a Boca que en lugar de su tradicional 
casaca utilice una toda amarilla para “evi- 
tar confusiones”. Cosa que sinceramente no 
comprendemos, porque Defensor lució su 
camiseta violeta de costumbre, que nada 
tiene que ver con el azul y oro. 


Ahora bien. El árbitro puede pedir. Pero 
comúnmente se estila que el equipo local sea 
quien cambie la casaca, Además pudo ser 
ésta “otra” ocurrencia del “Totó” Lorenzo, 
como lo fueron en su momento las medias 
amarillas y el túnel central de la “bombo- 
nera”, ¿Por qué si la decisión fue del árbi- 
tro, cómo Boca llevó un juego de camisetas 
amarillas? ¿Es que ya lo preveían? Mejor 
dejar las cosas así, Aunque el número 12 no 
debe estar pensando lo mismo... 

.s.. 


PEDIDO: Defensor debe jugar la revan- 
cha en cancha de Boca el 26 del corriente, 
Pero aparentemente algún problema aqueja 
al campeón uruguayo, pues solicitó por nota 
que el partido se aplace dos días, es decir 
se juegue el 28, También lo pidió al canal 
argentino encargado de trasmitar los en- 
cuentros que juegue Boca. Habrá que espe- 
rar la decisión de las autoridades al res- 
pecto. 

..». sn 

EL ARRIBO: Boca arribó al estadio a las 
20.10 en un micro fletado especialmente, Por 
las calles de Montevideo la gente que iden- 
tificó el vehículo aplaudía a sus ocupantes. 
Boca sin duda es muy popular en este país 
y tiene más de un simpatizante, 


HABLO CODESAL: El dirigente uru- 
guayo José María Codesal, de conocida par- 
ticipación en el ámbito referil sudamerica- 
no, habló largo y tupido sobre los árbitros. 
Escúchelo, vale la pena: “Hace 5 años que 
propuse eliminar eso de los sorteos en los 
partidos de la Copa Libertadores pero mi voz 
no ha sido escuchada. Creo que es un sis- 
tema caduco y nos ha dejado nefastas ex- 
periencias. Además, resulta costoso traer un 
árbitro de cada país y es ridículo. Pienso 
que el nivel de árbitros en Sudamérica se 
ha estancado, Han desaparecido de la acti- 
vidad grandes árbitros como Roberto Goi- 
coechea y Humberto Dellacasa. Y no surgen 
figuras para llenar esos vacíos, Hay que me- 
jorar”.-- 

+... 

LLEGO DEFENSOR: El equipo violeta 
arribó al Centenario a las 20.20. Ninguno 
de dos jugadores se prestó al diálogo con 
el periodismo, y presurosos corrieron a los 
vestuarios donde permanecieron hablando 
durante mucho tiempo con el técnico. 

tos 

LO DIJO PANCHO: Francisco Sa habló 
antes del cotejo: Lo que más me gusta de 
Uruguay es la hospitalidad de la gente. Aquí 
nos han tratado como a reyes. Sin duda 
debemos retribuirles a la gente oriental tan- 
tas gentilezas cuando yayan a Buenos Aires, 

*. 


EL REGRESO: La numerosa hinchada de 
Boca que se hizo presente esta noche en el 
Centenario regresaba a Buenos Aires en el 
Ferry que salía desde Montevideo en horas 
de la madrugada. El arribo estaba previsto 
para las 7 de la mañana, 

A 

ARBITRO BUENO: Sin duda lo fue Fa- 
yili Neto. A Arispe debió haberlo expulsado 
al' minuto de juego, cuando le pegó una tre- 
menda “patada” a Mario Zanabria. Des- 
pués Pupo, demaslado belicoso, también de- 
bió irse antes. Pero solo les mostró la ama- 
rilla, Y el juego fuerte continuó, aunque no 
pasó a mayores... 


e El Partido 


Textos y Telefotos de Nuestros Enviados Especiales, E. T. Fulgue 


Nor Netto, se acordó que en sus pan. 
taloncitos llevaba tarjetas amarillas y > 


MONTEVIDEO, 14 (De nuestro en- 
viado especial). — Son los dos campeo- 
nes y después del empate en cero, am- 
bos quedaron como punteros absolutos 
del Grupo 1 de la Copa Libertadores, 
con tres unidades. Pero esta noche en 
el estadio Centenario, tanto Defensor 
como Boca demostraron el porqué el 
público no concurrió masivamente a 
presenciar un espectáculo que de tal 
tuyo muy poco. El fútbol, totalmente 
ausente. Solo se trató de especular bus- 
cando el “negocio” de un resultado fe- 
liz, Dentro de lo inexplicable, lo de 
Boca tuvo más explicación: el punto 
conseguido como visitante tiene un ma- 
yor valor estadístico. 


A los 2 minutos del inicio se tuvo 
una idea aproximada de lo que Juego 
serían Jos primeros 45 minutos, Una 
pelota que fue a buscar Mario Zana- 
bria y violento foul del marcador de 
punta Arispe, que dejó en tierra al ju- 
gador visitante, Era para tarjeta “ro- 
ja”, pero el impasible árbitro brasileño 
Fabili Netto mo recurrió a la amarilla, 

Todo el equipo uruguayo, con la con- 
signa de no dejar espacios libres para 
la supuesta mayor habilidad individual 
de los hombres de Boca. Pierna fuerte 
y cualquier sector de cuerpo. Y el equi- 
po argentino cometió el primer error 
fundamental en su cometido: entrar 
en la misma variante que su rival. 

A los 10 minutos, y como para de- 
mostrar que de su lado no se iban a 
quedar atrás, “Pancho” Sa aplicó una 
violenta “plancha” al centrodelantero 
Santelli. Aquí tampoco el señor Netto 
se dio por enterado. Hasta ese momen- 
to la pelota no se acercaba ni mediana- 
mente a los arcos. Era —después lo si- 
guió siendo— el poema a la especula- 
ción y al “miedo” de jugar, Y esto de 
ambas partes. 

Sin embargo, a los 14 minutos, el se- 


MONTEVIDEO, 14 (De nuestro envia- 
do especial). — Sin duda. La hinchaúa 
de Boca es sorprendente. Capaz de ha- 
cer cosas como la de esta noche, que a 
nosotros, los argentinos lejos de nues- 
tra tierra, nos hace emocionar realmen- 
te. El “jugador número 12” copó el 
Centenario. Quizá en cantidad, la hin- 
chada vicleta los superaba, Pero en en- 
tusiasmo y aliento los visitantes fueron 
primeros, 


% El CARNAVAL 


Desde hora temprana, portando lar- 
gas banderas, gallardetes y toda clase 
de instrumentos musicales, los simpati- 
zantes xenelzes ocuparon las gradas del 
grandioso estadio y en forma ruidosa 


“HINCHADA HAY UN 


e Sacrificó el Fútbol y Sacó y 


Resultó Tan D 


rojas. Ante fuerte foul de Suñé sobre 
Graffigna, le sacó una amarilla. Y a 
los 18 minutos ¡oh novedad!... se creó 


la primera situación de angustia frente 


a las vallas. Ante un centro “a la olla” 
de parte de Defensor, salió muy mal 
Gatti, lo que permitió que cabeceara con 


total comodidad Rudi Rodríguez, sa= 


liendo la pelota apenas desviada. 

Así re Megó a los 20 minutos, y la 
única conclusión admitida es que la 
pelota estaba mucho más tiempo fuera 
del campo que adentro. Se jugaba más 
con las manos (sacando la pelota de 
los taterales) que con los pies. Además 


con éstos, tanto Defensor como Boca - 


lo hacian horriblemente, 


Sobre los 35 minutos fue el volante 
uruguayo Graffigna quien se hizo acree= 
dor a una amarilla, por protestar aira- 
damente al árbitro, por una infracción 
favorable a Boca, Claro que apenas 3 
minutos después Ribolzi, lleno de enví- 
dia por lo de su colega de enfrente, 


DEFENSOR 
BOCA 0 


Ak DEFENSOR: Clavijo;  Arispe, 

Jauregui, Salomón, Javier, Gra- 
figna, Pérez, Gómez, Rudi Ro- 
dríguez, Santelli y Rodolfo Ro- 
dríguez, D.T.: Patrón, 
BOCA: Gatti; Pernía, Sa, Mou- 
ZO, Tarantini, Benítez, Suñé, Ri- 
bolzi, Mastrángelo, Pavón y Za- 
nabria, D.T.; Lorenzo. 

Cambios: Puppo por Pérez 'D) y 
Ovieáo por Pavón [B). 

Arbitro: Favili Neto (Brasil), Es- 
tadio: Centenarlo. 

Recaudación: 50.000 dólares. 


alentaron al equipo. El griterio conti- 
nuó incesantemente a lo largo de todo 
el encuentro. Es la hinchada de Boca, 
como no hay dos, que se hizo presente 
al grito de “hinchada, hinchada hay 
una sola...” 


% EN PONTEVEDRA 


Defensor es un equipo precavido, no 
hay duda. Por eso ya se aseguró su alo- 
jamiento cuando deba viajar a nues- 
tro país para enfrentar a Boca y RÍ- 
ver. En la visita, el equipo violeta Se 
alojará en el “country” que posee Fe- 
rro Carril Oeste en Pontevedra, sin 
duda un complejo deportivo envidiable. 


Pero ¿sabrá Defensor la mala racha de 


Resultado 
)»mo Malo 


Ñ Reyes y L. Zavattaro 


' sacó la pierna a Rudi Rodrí- 
también se ganó la de color sol, 
sobre la finalización de la eta- 
ensor se perdió la mejor opor- 
d: centro sobre el área, aparición 

e adillo Jáuregui, cabezazo y Gatti 
uo pasar cuando casi se metió 

ilusión que duró apenas cinco mi- 
al comenzar el complemento, 

Máse fue al ataque con posibilida- 
livón recibió en profundidad, pero 
“Mició la ocasión rematando des- 
'* Después, fueron cuatro minutos 
Mende los visitantes demostraron 
pl 3ehaber planteado el encuentro 
Mlfra mentalidad, otro hubiese sido 
Multado, 

lo, Juego, todo volvió a la norma- 
1% pelotas a cualquier lado; piernas 
is y malintencionadas y tantas 
Mas amarillas que no alcanzaba e: 
para anotar, A los 8 minutos. 
ii pared!..., de Zanabria-Benítez, 
Mes se acordaron de que saben ju- 
Wien al fútbol. Lástima que la ter- 
ron mal, 

los 14 minutos es el “Chino” Beni- 

lkuien casi llegó al gol, luego de ju- 
Mi de Mastrángelo. Cómo sería la 
mad que nadie en -el estadio reac- 
ll ante la oportunidad de gol. Todo 
ii horrible. Boca con el negocio del 
fe, pero perdiendo la posibilidad 
mar, como podía. Defensor, no te- 
negocio”, porque lo suyo no sirve 
y para ganar, 

los 30 minutos Puppo (argentino) 
4 quiso quedar sin amarilla y ce- 
ton ganas a Benítez. Claro que 
tino” se hizo merecedor a la mis- 
mistinción por arrojar la pelota 
lz deliberadamente. 

slegó al final sin variantes, El gol 

ln siendo una quimera inalcanzable. 


- 


y gálpalaMos (R. AP) 


ISOLA...” 


ig que no pega una? Si hay algún 
dicioso en el equipo, seguro que 
¡pJMán de idea, 


¡EMPLAZO 


¡¿nsor no pudo contar con una de 
¡ prellas máximas, Ricardo Ortiz, un 
¡¿nampista que es “manija” del equi- 
asa “el reemplazo re- 
eli dd Pérez (conocido co- 


1 Cosa La = Sorpresa fue la 

e Darío Felman en el 

aurlazul. El técnico no quiso dar 

Sobre el tema, Aclaramos 

piman ni siquiera fue incluido en 
pRo de suplentes, Misterio, 


Pavón quiso y... no lo dejaron. 


Tarantini, Mouzo y Arispe con todo. Boca defiende. 


Pobre Ferro: El Tribunal 
le “Borró” al Goma Vida... 


Este tribunal no se anda con “chiquitas”. En la víspera, 
el Tribunal de Disciplina de AFA realizó su “entrega” se- 
manal de suspensiones. Y en el reparto el número 9 de 
Ferro, Carlos “Goma” Vidal, pasó a encabezar la lista “ne- 
gra”, Al “verde” de Caballito le correspondieron nada más, 
ni nada menos que 7 (siete) partidos. Vidal “venía” de 
otra suspensión de cuatro fechas y, evidentemente, el Tri- 
bunal analizó su “prontuario”, Y ya que estamos con Fe- 
1ro... Garré también tuvo lo suyo: 5 partidos de suspensión. 
Otro de los “condenados” en la noche de ayer por la gente 
de AFA fue Saldaño: 5 partidos. 


El resto de las sanciones fueron las siguientes, Cardo- 
ne y Quinteros (Vélez) 3 fechas cada uno; Killer (Racing), 
4; Villarroel (Colón), 2; Casares (Chacarita), 6; Carballo 
(Boca), 2; Pachamé (Lanús), 6: Soria (Atlanta), 3; Cer- 
queiro' (Banfield), 3; Salinas (Quilmes), 3; Petit (Quilmes) 
y Van Tuyne (Central), 1, 


% CASA DEL FUTBOLISTA 


La Asociación Mutual “Casa del Futbolista” realizará 


hoy a jas 19 su asamblea general ordinaria. La misma ten- 
dará lugar'en su sede social de la avenida Córdoba 1628 
Considerarán el último rcicio, elección de autoridades 
y otros asuntos de interés, 


% CURSOS DE ARBITROS 


La Agrupación Referil Argentina ha reabierto su re- 
gistro para aspirantes a árbitros de fútbol. Los cursos son 
gratuitos, sin examen de ingreso. Se dictan en el colesio 
sito ea Pedro Morán 2446, donde se reciben las inscripcio- 


o 


nes los dias hábiles de 29 a 22 horas. 
Y NUEVO COMITE 


Quedó conformado anoche el nuevo comité ejecutivo de 
la AFA. Presidido por el doctor Cantilo, quedó integrado 
por los siguientes miembros: Aragón Cabrera (River), Ca- 
pelli (Racing), Guerrero (Vélez), Orgambide (Boca), Ven- 
turino (Gimnasia), todos elegidos por Cantilo; Grondona 
(Independiente), De Santis (Huracán), De Luca ¿división B), 
De Baldrich (San Lorenzo) y Vesco (Central), elegidos por 
la Asamblea, 


DEMOSTRADO COM CIFRAS: EL 
MUNDIAL, BUENA INVERSION... 


Paso a paso todo se va cumpliendo. 
El Mundial "8 no sabe de treguas, y 
por eso nos apura. Ayer, los responsa- Televisora, 
bles de la Asociación de Dirigentes de los propósitos de 
Empresas y Comercialización (ADEC) presiden. 
brindaron una conferencia de prensa 
convocada bajo el lema “Mundial 78, 
un producto rentable para una empre- 
sa a nivel país”. En ella, se brindaron 
importantes datos numéricos sobre las 
inversiones hechas hasta el momento, 
y lo que (posiblemente) nos dejará el 
Mundial. 

El general de brigada (RE) Antonio 
Luis Merlo, presidente del Ente Au- 


el 31 de 
modelaciones y 


Las previsiones 


pado con la 


Ecuador Está de Fiesta 


QUITO, 14 (Associated Press). — Los equipos de fút- 
bol de Ecuador obtuvieron un doble triunfo sobre los del 
Brasil en una jornada que la prensa aclama hoy como sen- 
sacional. 

_. Nacional, campeón de Ecuador, venció al campeón bra- 

sileño Internacional por 2-0 anoche en esta capital, y el 
subcampeón Deportivo Cuenca doblegó en esa ciudad al 
subcampeón Corinthians por 2-1. Con estas victoria Na- 
cional encabeza las posiciones del grupó Tres del torneo 
Libertadores de América con cinco puntos, 

El diario “El Tiempo” califica de “inolvidable” el 
triunfo de Nacional y comenta que Internacional “se per- 
día en el campo de juego... Era un equipo sin brújula”, 

“El Telégrafo”, de Guayaquil dice que la victoria ecua- 
toriana fue excelente y ruidosamente festejada. “Nacio- 
nal”,, agrega, “paulatinamente fue dominando a su rival 
hasta obtener el triunfo”, 


tárquico Mundial '78, y el coronel Jor- 
ge Barbieri, presidente de la Argentina 
explicaron 
los organismos que 


El informe económico financiero pun- 
tualizó las inversiones realizadas hasta 
marzo en construcciones, re- 
centros de 
que en valores actuales superan los 25 
millones de pesos nuevos. 
realizadas 
momento anticipan un fondo copartici- 
FIFA y otras 
asociadas a esta de 27.937.000, del cual 


un 25 por ciento será para nuestro país 

El resultado positivo para la Argen- 
tino, según los cálculos del ente, al- 
canzaría a 6.984.209 dólares. En cuanto 
a las entradas a los distintos partidos 
se ha estudiado un sistema de venta al 
exterior utilizando los datos de mun- 
diales de México y Alemania, Para evi- 
tar la falsificación y reventa se adop- 
tó un formulario llamado “voucher”. 
que facilita la identificación del com- 
prador. Entre otros aspectos se plan- 
teó la necesidad de realizar reparacio- 
nes en aeroestaciones para el bien de 
los servicios aéreos. 


alternadamente 


prensa, lo 


hasta el 


entidades 


DE EVERTON 
CUANDO YA LAS 
VELAS ARDIAN 


VIÑA DEL MAR, Chi- 
le, 14 (United Press In- 
ternational). — Con un 
gol de agonía —el único 
del encuentro— el cam- 
peón del fútbol chileno, 
Everton, de esta ciudad, 
ganó esta noche al sub- 
campeón, Olimpia, de 
Paraguay, en un partido 
por el Grupo 4 de la Co- 
pa Libertadores de Amié- 
rica. El primer tiempo 
había finalizado sin go- 
les. El gol del triunfo del 
Everton lo consiguió el 
argentino nacionalizado 
chileno Jorge Spedaletti 
a los 43 minutos de la 
segunda etapa. 


% MENOTTI 

El director técnico de 
la seiección, César Luis 
Menotti, iniormó esta no- 
che que el lunes presen- 
tará a las autoridades 
de la AFA una lista in- 
tegrada por 22 Ó 24 ju- 
gadores que deberán rein- 
tegrarse al entrenamiento 
a partir del viernes de la 
semana entrante en las 
instalaciones deportivas 
del Jockey Club 
De dicha lista se elegirán 
18 jugadores que serán 
quienes jueguen los pró- 
ximos partidos. A partir 
del primero de mayo las 
prácticas se llevarán a 
12 y 18, que coinciden con 
excepción de los días 11, 
12 yl 8, que coinciden con 
fechas destinadas a la 
disputa de la C3pa Liber- 
tadores 


VIERNES DEL DIABLO... 


Este espacio está ervado para “su” 
adelanto. ¡Claro! No es otro que el encuen- 
tro adelantado de otra nueva jornada del 
Metropolitano. Y los “actores” de esta no- parte Gimn 
vena jornada serán Independ'ente y Gim- cuentros, de 
nasia. Se jugará en Avellaneda (en cancha y 
de Racing) y lleva el número 4 del PRODE en 
221. ¿La hora? 21.20. 

Los “rojos” vienen de empatar frente a 
Temperley 1 a 1, y seguramente tratarán 
ante los platenses de recuperarse de su flo- 
ja actuación en este “Metro”. Gimnasia, por 
su parte, está “agrandado”. En la fecha pa- 
sada derrotó a Atlanta por 4 a 1, y le quitó 
el invicto. Pero de todas maneras los pálpl- 
tos no caben... 

Por si le interesa, le brindamos algunos 
“números”. Preste atención. Independiente 


contra. 


verde, 


Pastoriza. 


(6 puntos), jugó 7 partidos, ganó 1, 
tó 4 y perdó 
12, al igual que los goles en contra. Por su 


2. Sus goles 


los cuales 
perdió 4, Tiene 


empa- 
a favor suman 


(6 puntos), disputó 8 en- 
ganó 2, empató 2 


16 goles a favor y 18 


% PROBABLES EQUIPOS 


INDEPENDIENTE: Gay; Lencina, Villa- 
Trossero, Arigoni, Larrosa, Galván, 
Bochini, Arrieta, Astegiano y Bertoni. D.T.: 


GIMNASIA: Ducca; Uzín, Pérez, Solía, Di 
Bastiano, Verón, Borgna, Echauri, Fornari, 
Taverna y Lazbal. D.T.: Novarini. 
Arbitro: Romero. 


Cancha: Racing. 
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SAN PABLO, Ba il, 14 ¡Assoc ated Press). 
— El futbolista chileno Mario Soto, quien 
debutó en Palmetras, desmintió haber reci- 
bido amenazas de muerte y afirmó que no 
regresaría a su país. 


Antes. del partido amistoso en que Pal- 
melras ven: e:za a Taubate por 1 a 0, un 
periodista de “O Estado de Sao Paulo” mos- 
tró al jugador chileno una “nformación del 
diario “La Tercera de la Hora”, de Santiago, 
en la que se señalaba que Soto debía re- 
gresar inmed'atamente a Chile, ya que era 
“boicoteado” en Palmeiras y que había sido 


CRONICA EDICION DE LA MAÑANA 


MARIO SOTO, VIVITO Y COLEANDO, 
DECIDIO QUEDARSE EN El BRASIL 


amenazado de muerte. Soto solo respondió: 
“No es verdad”, 

El presidente de Palmeiras, Bruno Saco- 
mani, también desmintió la versión, y Co- 
mentó: “Es verdad que el muchacho no se 
ha adapatado todavía; está viviendo en un 


hotel, sin su familia. No se encuentra to- 
talmente a gusto. Recibió algunas críticas, 
injustas según mi opinión, y está en un am- 
biente distinto al suyo. Pero con el tiempo 
y la ayuda de los amigos y del club vencerá 
fácilmente esos problemas”. 


Buenos Aires, Viernes 15 de Abril de 7 


Mientras tanto, en Chile, dirigentes del 
Colo Colo, los más poderosos económica. 


mente, manifestaron que no están en con. 


diciones de pagar el pase de Soto a su 
titución. Recordamos además que por Er 


el Palmeiras pagó 220.000 dólares y los pau. 


listas no querrár perder plata. Cabe acotar 
que el gran zaguero internacional. tambi 
chileno, Elías Figueroa, retornó de Brasil a 
su país este año para incorporarse a Pales= 
tino, ya que había sido hostigado y amena= 
zado de muerte. El mismo jugador lo con= 
firmó en su oportunidad. 


¡POR PEGARLE A LA PELOTA, MAS DE 2.000 “PALOS” POR MES...! 


Cruyff-Rockefeller, Bandera Verde 


BARCELONA, España, 14 (France 
Presse, Associated Press y EFE). — 
Después de todo uno se pregunta: ¿ha- 
brá soñado alguna vez con semejante 
cosa? ¿habrá pensado en la fama, en 
el dinero, en la vida agobiante de ídolo 
que lleva? Claro que no le fue fácil. 
Necesitó primero un empujón en el 
mundial de Alemania cuando su cuerpo 
espigado inmerso en una camiseta na- 
ranja fue imagen inconfundible e iden- 
tificó al bicampeón Holanda. Y des- 
pués vino todo lo demás. Porque el Bar- 
celona eligió a Johan Cruyff para en- 
galanar sus filas. Porque el Barcelona 
se lo llevó a su reducto hace tres años 
atrás y parece que no quiere despren- 
derse de él ni por todo el oro del mundo. 
Aquí está la prueba... 


Johan Cruyff, jugador número uno 
del fútbol eurcpeo, considerado por mu- 
chos un verdadero fenómeno y “revolu- 
cionario” del deporte más popular en el 
“Viejo Mundo”, renovó esta mañana su 


contrato con el Barcelona por 1 año más, 
iniciando así su cuarta lemporada en 
el club catalán. El holandés cobrará 
algo más de 700 mil dólares anuales, 
lo que significa unos 60 mil por mes 
(unos 2.000 millones de pesos viejos ar- 
gentinos). dl 

Sin duda que Cruyff se convirtió así 
en el jugador mejor pago del mundo, 
pues esa bolsa no ha sido igualada por 
ningún otro elemento. Ahora solo le 
queda justificar, jugando bien y ha- 
ciendo goles. Pero las autoridades del 
“Barsa” conformes con lo hecho por el 
capitán del equipo, aseguraron que no 
dudarían en volver a comprar a CruyfÍ 
verdadero conductor y pieza vital del 
equipo, quien demostró Con creces Ser 
el número 1 de Europa, 

Pero la cosa no termina ahí. La “le- 
gión” de holandeses que forma parte 
del Barcelona ha tenido éxito y con- 
formó. Junto a Cruyff renovó contrato 
por otra temporada el entrenador Ri- 


nus Michels. Y unos días atrás lo nizo 
el otro holandés Johan Neeskens. Cla- 
ro que aunque las cifras de dichos con- 
tratos no trascendió, es de imaginar 
que a pesar de ser también altas, nun- 
ca alcanzarían el dineral que esta tem- 
porada ganará la estrella holandesa, 


$ NAPOLI LO QUIERE 


NAPOLES, Italia, 14 (ANSA). — El 
argentino Bruno Pesaola seguirá siendo 
técnico del Nápoli en la próxima temn- 
porada, luego de haber llegado a un 
acuerdo con las autoridades de la ins- 
titución, 


Hace algunas semanas, dirigentes del 
Napoli, equipo que compite en el cam- 
peonato superior de fútbol de Italia, 
habían aticipado el acuerdo con Pesao- 
la, quien ya presentó un programa de 
trabajo que fue aprobado. Ahora solo 
resta esperar que los resultados ayuden 
al argentino, pues toda la gente del 
Napoli depositó en él sus esperanzas. 


Luto en el Deporte de 
Brasil: ¡Murió Almeida! 


CURITIBA, Brasil, 14 (EFE). — El supervisor técnico 
de la selección brasileña de fútbol, Almir Nelson de Al- 
meida, falleció durante la madrugada de hoy en esta 
ciudad, víci.ma de leucemia. 

Almir de Almeida, que tenía 52 años, estaba inter=- 
nado desde hace algu mesés en un nospital local, 
tratándose de esa afección. 

Su trayectoria en el campo deportivo comenzó en 
el año 1946, cuando integró, como titular, el seleccio- 
nado brasileño d> fútbol. Alí actuó hasta 1956 y, pos- 
teriormente, se recibió de profesor de educación física. 

En el campo neiamente futbolístico, Almir de Almel- 
da actuó como supervisor del Curitiba, de esta ciudad, 
* en el Fluminense y Vasco Da Gama, de Río de Janeiro, 

Finalmente, legó a supervioar técnicamente el se- 
leccionado de fútool de Brasil, cargo que asumió en 
el año 1970, 


FAVA ES RAPIDO 
PARA LAS BROMAS 


SANTIAGO DE CHILE, 14 (ANSA). — La broma, es 
normalmente un motivo para sonreír, hasta para aplacar 
iras. Pero cuando la broma es utilizada por gente respon- 
sable y ubicada dentro de los límites que separan la gracia, 
de la desgracia. Esta mañana se difundió en esta ciudad la 
noticia sobre la operación del atleta italiano Franco Fava, 
quien había sido —según las fuentes— llevado con urgen- 
cia a la sala de operaciones atacado de apendicitis aguda. 
ANSA también se hizo eco de la información. Sin embargo, 
poco después, llegó la rectificación de la misma, compro- 
bándose que Fava no fue operado y que todo había sido 
producto de una mala broma, 


% POR UN TORNEO INTERNACIONAL 


Franco Fava, es campeón italiano y recordman de los 
5.000, 10.000 metros y del cross country, y se encuentra en 
Santiago para tomar parte en un torneo internacional atlé- 
tico que se disputará este fin de semana, La idea de la bro- 
ma, nació entre los estudiantes de la Facultad de Medicina, 
como una forma de “celebrar” el comienzo del año lectivo 
en dicha casa de estudios, Pero, en la oportunidad contaron 
con la colaboración del atleta itálico, quien se prestó gustoso 
a “ser operado”. A tanto llegó su colaboración que permi- 
tió que se filmara para la televisión, el momento en que 
supuestamente era trasladado en camilla a la sala de ope- 
raciones, 


4 “EN POST-OPERATORIO” 


El simulacro de intervención quirúrgica fue tam bien 
armado, que nadie dudó un instante de que Fava realmente 
había pasado “por el cuchillo”, A tanto se llegó, que apa- 
recía un doctor García, el encargado de operar, aseguran- 
do a ANSA, que “el estado de Faya es ahora bueno y se en- 
cuentra en post-operatorio”. Calificando la intervención de 
“normal, usual y sin problemas”, 

La broma no cayó bien en los teleespectadores, que 
creyeron en la operación, causando desazón en quienes es- 
peran admirarlo en plena competencia. 


LA OFERTA IMPOSIBLE 


DIRECTAMENTE DE FABRICA 
PARA EL PUEBLO ARGENTINO 


Cabricuer s.a. 


SACO CUERO HOMBRE 
Y DAMA LEGITIMO 
FORRO INTERIOR 


$ 6.900 
cuero revensiere * 10,500 
dose tono be exronr. 39.900 

$ 9.900 
FORRO INTER. DAMA __ 5 7.900 
MONTGOMERY CUERO >; s 9.900 


CAPUCHON CON PIEL _ 


SACO CUERO HOMBRE 
CON PIEL INTERIOR____ 


TAPADO CUERO LEGIT 


PRECIOS ESPECIALES 
A MAYORISTAS Y REVENDEDORES 


SARMIENTO 2448 SUBSUELO 
CORRIENTES 2839 — CAPITAL 


NO CERRAMOS AL MEDIODIA: 9 - 18 HsS., Y 
¡IDO.ABIERTO HASTA LAS 13 HS. 


SUMMA PROPAGANDA 


EL BASQUET . 
ACELERA CON 
LA SEGUNDA 


...Se va la segunda. 
Esta noche, a partir de 
las 21 horas, los amantes 
del básquet tendrán otra 
excusa para “despuntar 
el vicio” en el presente 
campeonato oficial, Por- 
que el Metropolitano de 
básquet presentará su 
segunda jornada. 


En esta segunda “vuel- 
ta”, Scholem y Obras se 
“robarán” un poco el in- 
terés de l0s seguidores. 
Los primeros, con la in- 
corporación de Norberto 
Gaggero, quien hasta el 
año pasado jugara en 
Obras, tratarán de “ba- 
jarle el copete” a su ad- 
yersario de turno. Porque 
Obras, en la fecha inau- 
gural del certamen, fue 
el único equipo que logró 
superar los 100 puntos, 

El programa completo 
de la segunda fecha es 
el siguiente: YPF-Platen- 
se (en 17 de Agosto); Bo- 
ca-Gimnasia (LP); San 
Lorenzo - Morón; River- 
Ferro; Lanús-San An- 
drés; Bet  Am-Hacoaj; 
Vélez - Estudiantes; San 
Fernando-Talleres; Im- 
perio-Huracán (SJ); 
Scholem-Obras y Parque- 
Pueyrredón. 


ESPERANDO A URUGUAY, LOS 
JUVENILES TRABAJAN DURO 


VALENCIA, Venezuela, 14 (EFE), -- Con 
marcado optimismo entre todos sus juga- 
dores continuó entrenando la selección ju- 
venil argentina que el sábado 16 debutará 
frente a Uruguay en las eliminatorias para 
el mundial de Túnez. 


Las prácticas se han intensificado para 
dejar el equipo “a punto”, Uruguay no pa- 
rece ser un rival de mucho riesgo para los 
argentinos, que son considerados aquí como 
uno de los principales favoritos a ganar el 
título y el pasaporte al mundial, 

Rogelio Poncini, técnico de la selección, 
declaró: “Estamos logrando nuestra mejor 
forma. Venimos a competir, a ganar expe- 
riencía, pero también es idea nuestra ganar 
el «Juventud de Ameérica»”, 

Esta idea es compartida por todos los com- 
ponentes de la delegación, que en su mayo- 
ría ya piensa en la final. 

Mientras tanto en esta ciudad se espera 
para mañana el arribo de la delegación pa- 


raguaya, que jugará cca Perú en el primer 
partido del sábado. 

Los paraguayos perdieron el avión en Lli- 
ma, ayer, y debieron quedar “anclados” es- 
perando hasta mañana para viajar. 


4 SALINAS A VENEZUELA 

LIMA, 14 (ANSA). — El presidente de la 
Confederación Sudamericana de Fútbol, Teó- 
filo Salinas Fuller, viajó a Caracas para 
presidir la convención de delegados de los 
equipos participantes en el torneo “Juven- 
tud de América”. 

“He sido invitado a la inaugufación del 
certamen, al mismo tiempo que presidiré 
la reunión de delegados, Allí se dictarán las 
instrucc.ones sobre el reglamento y se nom=- 
brará comisiones de disciplina del certa- 
men”,' dijo Salinas, 

Salinas regresará a esta capital el lunes 
y luego partirá a Mónaco para la reunión 
de la com'sión organizadora del primer mun- 
dial juvenil. 


BEISBOL: AQUÍ, EL MUNDO 


MANAGUA, 14 (EFE). — 
L, Asociación Internacional 
de Béisbol Aificionado (AI- 
NBA), dio su “visto bueno” 
al moderno estadio construi- 
do por la Federación Argen- 
tina pata el primer Cam- 
peonato Mundial de Béisbol 
Juvenil. 

Este certamen beisolístico 
se inaugurará el 2 de di- 


10 países. 


ciembre próximo, con la par- 
ticipación de un mínimo de 


Carlos García, nicaragilen- 
se, vice presidente ejecuti- 
yo de “AINBA”, regresó ano- 
che de un viaje por Buenos 
Aires para inspeccionar el 
estadio y reunirse con las 
autoridades argentinas pre- 
sididas por Juan Carlos Pe- 


na, mostrándose favorable= 
mente impresionado del 
campo construido en Ezeiza 
y de. la organización pues- 
ta en marcha para el mun- 
dial juvenil. 

El mismo coliseo será es- 
cenario del Campeonato 
Sudamericano de  Béisdol 
mayor, programado para 
enero de 1978, 


| 


LICITACIONES 


PANNO - QUINTEROS: 
EL BUEN AJEDREZ... 


BOGOTA. 14 (Associated Press). — El gran maestro ar- 
gentino Oscar Panno aplazó su partida con el colomb'ano 
José Silvador Rodríguez, por la novena ronda del segundo 
torneo internacional de ajedrez “Santa Fe de Bogotá”. 


Panno puntea el certamen, cuya primera versión se la 
adjudicara en 1 78, con 6,5 puntos y una partida posterga- 
da, puntaje que han totalizado además, el cubano Guillermo 
García y el colombiano Oscar Castro. En el cuarto lugar se 
encuentran el argentino Jorge Szmetan con 55 puntos y 
una aplazada y los colombianos Jorge González y Juan Mi- 
naya. o 


4 QUINTEROS, A TIRO 
SAN PABLO, 14 (Associated P ess), — Fl arcentino Mi- 


guel Quinteros y el soviético Rafar] Vazamian acordaron 
tablas en su por'ida por el torneo internacional que se dispu- 


ta aquí. 
Mivuel An el Qu nteros está realizando una gran per- 
“ormanc: 1 o'neo inte nacional. 


El sovi.tico h+ acumulado 6 puntos, con los que lidera 
el certamen, .eguido a solo medio punto por el argentino, 
que tiene una partida aplazada con el norteamericano Paúl 
Benko, en posición muy favorable, y por otro ruso Yuri Ra- 
zavalev, Cu rto está ubicado Benko, también con una par- 
tida menos y 4 puntos, mientras que los argentinos Luis M. 
Bronstein (3 pts.) y Raúl Sanguineti (1,5) están colocados 
en el 7? y 147 lugar, respectivamente. 


MINISTERIO DEL INTERIOR 
POLICIA FEDERAL ARGENTINA 
LICITACION PUBLICA N> 141/77 


Provisión de pollos de primera 
calidad durante el período 
comprendido entre el 10 de 
mayo al 10 de setiembre di 
1977, con destino a la Divi- 
ión Racionamiento Central - 
Apertura: 28-4-77 - Hoa 
10.30 - Informes y Retiro dei 
Pliegos en la Sunerinten?enc' 
de Administración - Divisiór 
Licitaciones - Rivalavia 133 

Piso 1% - Capital Federal 


MINISTERIO DEL IWTER'OR 
POLICIA FEDERAL ARGE.INA 
L'CITACIO! PÚBLICA N> 153/77 


Adavisic'ón de chapas de cinc 
con destino al Cue po de P - 


licia Men'ada - Apertura 20- 
4-77. Hora 10.3) - Informes Y 
Pliegos en Sperintendencia Ci 
Administración - División Li- 
citaciones - Rivadavía 1330 
Piso 1% - Capital Federal 


MINISTERIO DEL INTERIOR 
POLICIA FEDERAL ARGENTINA 
LICITACION PUBLICA N> 151/77 


Provisión dz carnes durante 
el período comprendido entre 
ol 10-5 al 10-9 de 1977, con 
destino a la División Racio- 
namiento Central - Apertura: 
29-14-77 - Hora: 11. Informes 
: Retiro de Pliegos en la Su- 
erintendencia de Adminis- 
tración - Div's'ón Licitaciones. 
A”. Rivadavia 1330 - Piso 1% 
Capital Federal 


MINISTERIO DEL INTERIOR 


POLICIA FEDERAL ARGENTINA 
LICITACION PUBLICA Ne 152/77 


*dquis'ción d> repuestos de 
necánica para Ford Falcon, 
con destino a la División Au- 
tomotores - Apertura: 3-5-17 = 
Hora: 10,30 - Informes y Plle- 

< en la Sunerintendencia de 
sAministración - División Li- 
itaciones - Rivadavia 1330 = 
tal Federal 


_€l campeón argentino de los livianos. Sin 
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_Arkuszyn no Teme a los Cirujanos y Tiene Fe Para Regalar 


“OJO, EL CAMPEON SOY YO” 


Nosotros nos estamos pasando de novedo- 
sos, porque Nicolás Arkuszyn, a quien reci- 
bimos en la redacción, es nada menos que 


embargo, no es muy conocido por los aficio- 
nados porteños, porque en el Luna, como 
fondista, solo habrá hecho unas cinco peleas. 
Sin embargo hay que decir que como afi- 
cionado tiene unas 58 y como profesional 48. 
Solo fue vencido seis veces, pero además 
con el atenuante de que entre sus vencedo- 
Tes están nada menos que Nicolino Locehe 

y “Ardillita” Aranda. 

A ramindén “vale decir que, curiosamente, en 
los últimos tiempos solo lució cuando lo hizo 
por la corona. Por ejemplo, le ganó el tí- 
tulo a Hugo Gutiérrez, usando la cabeza 
Isentido común), después tuvo dos actuacio- 
nes opatas y cuando fue llamado a defen- 
o Ss Ai ante “Polvorita” Gómez, lo 

o y ganó. 

tó acompañado por quien fue un 
jobéñeno de su tiempo y además su pre- 
cursor: Carlos Beulchi. Pue campeón de la 
misma categoría en 1941-1943. Era “un mi- 
dón de trompadas” en una época de oro... 

Nicolás Arkuszyn peleará mañana con el 
“Cirujano” Ortiz, defendiendo nuevamente 
su título. No es nada fáciz el compromiso 


dormir, Pero no veo por qué pueda nadie 
pensar que tiene más chance que yo. Mi ex- 


El campeón Nicolás Arkuszyn en CRONICA. Tiene fe que retendrá el título nacional de 
los livianos. Acompañándolo, y en primer plano, un ídolo de otra época: Carlos Beulchi. 


Gutiérrez cuando le quité el título. Enton- 
ces también todos decian que era facil para 


' 
E biado 
SS nogar tranquilo y Sin mayores necesidades. 


la cuestión, y estamos convencidos que todo 
tiene que ser normal... Después de toda 
yo soy el campeón, y Ortiz el aspirante 

Muy bien... Palabras calmas, medidas y 
sin bravocunadas... 

—Me he entrenado con todo 
gana es porque puede más que yo y no ten- 
dré disculpas. Antes yo me entrenaba me- 
dio salteado, porque me casé joven y tenía 
que trabajar para parar la olla. Tenia poco 
tiempo para el gimnasio y solo entrenaba 
a última hora. Pero los tiempos han cam- 

. Con mi esposa e hija formamos un 


Si me 


Me he preparado estupendamente, Hice mu- 
cho footing y gimnasio. Estoy como nunca 
y ereo que podré darme el gusto de salvar 
mi titulo en el escenario grande, 
público más difícil. ., 


—¿Cómo se define Arkuszyn, como un 
peleador, un técnico o un veterano que usa 
los argumentos que da la experiencia?., 

—Yo no me atrevería a calificarme como 
un eximio,.., Me parece poco modesto. Tam- 
poco soy un peleador que sale a romperse 
contra lo que venga... Me gusta usar mi 
experiencia, lo que sé, pero desde una acti- 
tud de eontragolpeador... Es donde me en- 


ante el 


mente con Brian Goitfried y Roscoe Tanner en los in- 
dividuales, y Stan Smith y Bob Lutz en el doble, 
* CAYO CONNORS. Houston, Texas, 14 (ANSA) — El 


italiano Adriano Panatta logró una sorprendente vic- 
toria sobre el yanqui Jimmy Connors, por 6-1 y 7-5, en 


desd= que perdió su título en Managua. 
Le preguntamos a Monzón si la visita 
tenía un propósito especial, 

—No —contestó—. Solo quiero visitar- 
lo y, si es posible, animarlo. Compren- 


—Mañana vuelvo a la fajina con todo. 


4 LAHOZ PELEA 


Al anunciarse que el campeón argen- 
tino gallo Jullo César Saba no podia 


europeo debían sostener el campeón 
mediano, Alan Minter de Inglaterra y 
Rudi Koopmans de Holanda. El rotivo 
e funda en la derrota que acaba de 
sufrir Minter a manos de Harris, con 


! y él tiene idea cabal de que así oa periencia y tranquilidad, lo que he apren- el campeón, pero un desarrollo bien pla- cuentro más cómodo, y como Ortiz es hom- 
É —Yo sé que Marlo Ortiz es un rival muy dido, me puede servir para imponer el tipo neado y realizado me dio la victohia. Con bre de buscar la guerra, creo que vamos a 
eN porque es vigoroso y pega para de pelea que me convenga. Ya lo hice con mi manager Tito Gómez hemos estudiado hacer, por lo menos, una linda pelea... 
E | 
Eh 143 EE) E z 
A] (USA:SUDAFRICA, (BAJO PROTESTA "| Monzón a Castellini: “Si 
' ' NEWPORT BEACH, California, 14 (France Presse) o 
| —Con un clima de protestas oficiales y amenazas de z 
| piano es me pnjos | fe Hace Falla una Mano...” 
| Davis entre los Estados Unidos y Africa del Sur. El go- 0009 
a 1 pe a a o a la Tal como habíamos anunciado ayer, dial mo es cosa para tomarla como si Lahoz, por tener que someterse a una 
tro. A éste sumaron sus protestas el senador demócrata Carlos Monzón no hizo guantes ayer | tal cosa y se me ocurre que es un mo- intervención quirúrgica, este último re- 
John Dunlap y Teresa Hughes, miembros de la Cámara porque su técnico, Amílcar Brusa, mento en que necesita de los amigos. solvió que en la misma fecha, es dec! " 
de Representantes. Se ha constituido un “comité para quiere apurarlo, teniendo en cuenta De paso lo voy a invitar para que me esta noche, en Córdoba, se enfrenta; 
suspender el partido”, el que dirige las “hostilidades”, y largo tiempo que lleva sin trabajos de acompañe a Europa cuando vaya a pe- con el cordobés Orlando Lucero 
altas personalidades han declarado que “en el deporte gimnasio. Pero conversando con Mon- lear yo por mi corona, Si él puede venir, + OTO APLAZO 
. no hay sitio para el racismo”. Mientras tanto, el capitán | 22 »oS ezteramos de que tenía el pro- | a mí me gustaría que lo haga... Y eso 
Í estadounidense, Tony Trabert, espera triunfar rotunda- sito de visitar hoy a Miguel Angel Cas- es todo.. BERLIN, 14 (DPA). — Se anunció 
de tellini quien, como se sabe. no entrena —¿El entrenam! iento. ..? el aplazo de la pelea que por el título 
' 


el torneo internacional de tenis de Houston. 


do que la pérdida de un título mun- 


combatir por su titulo con Rolando 


el acompañamiento de graves heridas, 


TENIS, FIESTA PROHIBITIVA... 


Mucho se habla del “buen olfato” del 
soberano (el público) para adivinar 
cuándo un espectáculo va a ser real- 
mente bueno. Sin embargo, ayer, apa- 
rentemente, eso no ocurrió, Muy poca 
gente fue a presenciar el partido de 
tenis que en la cancha central del Bue- 
nos Aires —por el Campeonato Interna- 
clonal del Río de la Plata— jugaron el 
polaco Wojtek Fibak y el norteamerl- 
eano Cliff Richey, Fue el de mejor ca- 
lidad de los hasta ahora jugados y uno 
de los mejores de los últimamente pre- 
senciads en ese mismo escenario, Ganó 
Fibak, por 9-7 y 6-3, pero luego de so- 
portar una increíble y tenaz resistencia 
del “antjiestético” (pantalones largos, 
remera holgada, muy retacón). Una al- 
ternativa para justificar la falta de 
público: ¡preclos muy elevados! 

En otro de los cotejos individuales, 


Guillermo Vilas pasó a la semifinal su- 
perando a Fernado Dalla Fontana; jo- 
ven promesa del tenis nacional y que 
forma parte del equipo para la Copa 
Davis contra Estados Unidos. 

En su parte inicial el juego fue mo- 
nótono, debido a que ambos tenistas 
mantuvieron largos peloteos, sin vyaria- 
ción y escasas acciones en la red. Da- 
lla Fontana, cuyo progreso es evidente, 
persistió en el juego de devolución con 
mucha fuerza, pero Vilas, rápidamente, 
con una mayor experiencia y ataques 
en la red, evitó que su contrario. impu- 
slera su juego, venciéndolo por 6-2, 6-4 
sin apremios. 

También en la cancha central se 
el dobles entre Fibak-Ion Tiriac y el bi- 
nomio local formado por Roberto Au- 
bone y Alejandro Gattiker. No hubo 
buen tenis, pero sí, por momentos el 


Se Llama Estrella 
y Como tal, ¡Brilla...! 


Por primera vez Se realizó en Sudamérica la clasifica- 
ción para el torneo mundial de tenis para veteranas. Ahora 
Argentina, ganadora frente a Brasil, deberá participar en la 
nueva fase europea que se disputará en Estocolmo entre el 
9 y 12 de setiembre de este año. La final del torneo, deno- 
minado Young, se jugará en Estados Unidos. 


jugó 


cotejo resultó jocoso, por las posturas 
del rumano y sus gestos que pusieron 
nervioso a Aubone, venciendo final- 
mente la pareja extllfa por 6-2 y 
6-4. En los dobles mixtos, pasaron a 
las semifinales, Raquel Giscafré-Carlos 
Landó quienes ganaron a Marcela de 
Grezorio-Oscar Escribano 6-2, 6-1 y 
Marta de Galli-Martín de Gainza a 
Araujo de Romani y Lorenzo Soriano 
6-3, 6-3, respectivamente. 

Y PARA HOY 

Tribuna central desde las 13.15: Paolo 
Bertolucci (italiano) vs. Ton Tiriac (ru- 
mano); a continuación: Ricardo Cano ys. 
Balazc Taroczy; después: Guillermo 
Vilas - Elio Alvarez vs. Paolo Bertolucci- 
icardo Cano. Completarán el progra- 
ma del día, numerosos partidos de do- 
bles mixtos que se jugarán a partir de 
las 13.15 en la cancha Bulrich. 


¡VAMOS A VER 
UN PARTIDAZO! 


El sábado se verá en 
acción nada menos que a 
Jimmy Connors e Illie 
Nastase, en el partido 
que disputaran reciente- 
mente en Los Angeles y 
en el cual se impusiera 
el norteamericano, El 


PUGLIESE * 


SU GRAN ORQUESTA TIPICA 
Y LA VOZ DE 


ABEL. CORDOBA 


CORRIENTES 
Y ESMERALDA 


NELLY VAZQUEZ 


Y El CONJUNTO DE CARLOS 


Nélida Estrella Valenzuela, que ganó la clasificación jun- 
to a Margarita Zavalía Bunge, nos visitó para contarnos 
cómo llegó esto y su trayectoria. 


—Soy de Tucumán, de la cludad de Concepción, tengo 
40 años y la inmensa satisfacción de haber no solo ganado 
frente a Brasil, sino también de poder viajar por primera 
vez al exterior para jugar tenis. 

La final con Brasil fue disputada en el Buenos Aires Lawn 
Tenis Club juntamente con la Copa Davis, 

—Obtuvímos un cómodo triunfo, en dos sets, pero eso 
ya paso, ahora preocupa lo que vendrá. No tenemos refe- 
rencias sobre las rivales para el torneo de Suecia, pero 
aun fallando consideramos que la experiencia será positiva, 
Y después de ella, cualquiera sea el resultado, deberemos 
mirar hacia adelante porque el año próximo la zona sud- 
americana se disputará en Brasil. 

Estrella no es muy conocida aquí, ya que por razones 
de trabajo en su provincia no puede “trasladarse asidua- 
mente a nuestra capital para disputar torneos. 

-—No es fácil para mí estar en esto, De mi ciudad debo 
trasladarme 74 kilómetros a San Miguel de Tucumán para 
entrenarme, Cuando puedo vengo y participo, y el año pa- 
sado, en noviembre, perdí con Losisero en el alargue, un 
resultado que me satisface, ya que ella está considerada 
3* en el ranking, después de Araujo y Giscafre, 


partido duró tres horas 
y todas sus alternativas 
se verán por el Canal 9 
el próximo sábado a par- 
tir de las 14 horas. 


$ COPA DAVIS 

También se informó 
que por la misma panta- 
lla se transmitirá en for- 
ma directa los cotejos 
correspondientes a las f1- 
nales de la zona amerl- 
cane entre Argentina y 
probablemente Estados 
Unidos, que es candida- 
to firme a venir, pero 
antes deberá enfrentar a 
los africanos. 

Los encuentros se dis- 
putarán los día 29 y 30 
de abril y 1? de mayo, 
en las instalaciones del 
Buenos Aires Lawn Tenis. 


* 
El NUEVO HUMOR 
DEL “BOOM” DE COSQUIN 


MARIANO MORENO 


Y LA VOZ DE 


HECTOR LARREA 


TEATRO 


fstrellas 


RIOBAMBA Y SARMIENTO - 46-6759 
DOS Fu 


Nélida E, Valenzuela, ca- 
lidad permanente en tenis 
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LINAJUDAS POTRANCAS DEBUTAN EN LA CUARTA DE PALERMO 


Una Atrayente Millera es el Alvear 


La segunda apuesta doble de mañana sábado en Paler- 
mo está integrada en su primer pase por el clásico Alvear, 
sobre 1.600 metros, y en su cierre por el premio Un Tigre, 
sobre 1.400. La ubicación que se le da en el programa al 
evento central de la reunión se áebe al'magro número de 
anotados, ya que solo son vuatro, pero no por ello carece 
de interés, ya que tres de ellos, Ei Révoltoso, El Oriental y 
Cumecó —estos dos últimos corren por separado a los efec- 
tos del dividendo— son grandes cartas siendo en cambio 
remota la chance del restante competidor, A Degúello. 


9 El REVOLTOSO, CANDIDATO 


Por el momento, nos parece el mejor candidato El Re- 
voltoso, ganador en tres de sus cuatro últimas performan- 
ces, derrotando recientemente a Atronado por siete cuerpos 
en 135415 la milla. Su rival más peligroso es El Oriental, 
59 1/2 kilos, que le da ventajas en el peso pero que viene 
de ganarle a Povorino en 1'36”3/£ y que siguió muy bien. 
En esta última confrontación —el América— corrió Cumecó, 
56 kilos, y lo hizo en la punta hasta la recta final. Ajustó 
sus formas y si lo dejan hacer adelante las cargas de El 
Revoltoso y El Oriental pueden ¡llegar tarde. Lindas pers- 


peotivas y un final difícil de predecir. 


Y POTRANCAS DE CALIDAD 


En lo que concierne al cierre de la doble, son po'rancas 
de dos años, perdedoras, y donde hace sus primeras armas 
otra hija de Practicante, como Catanzante, pero no al cui- 
dado de Gervasino como ésta, sino de Julio Penna. Es 
también de La Blznaga, se llama Pelotante, por Pelota. 


SALTA 


19 $ 10.000.000 ..., 8275 ”. 
29 , 600.000 ... 12660 SS 
E 300.000 ... 19653 ELE 
49 , 150.000 ... 33994 49 
IA 70.000 ... 19361 se 
6%, 50.000 ... 1105 6... 
1 50.000 .., 8469 AS 
e, 50.000 ... 12755 80 
LAS 50.000 ... 16555 go 
102 ,, 50.000 ,.. 20103 109 . 


; 4 


459 


.. 874 
. 415 


148 
483 


. . 600 


. 261 
. 786 


Muy enérgica estuvo la comisión de ca- 
rreras de la Dirección Provincial de Hipó- - 
dromos, al analizar las anormalidades ocu- 
rridas en las últimas reuniones, Dispuso, 
cancelar la patente al jockey Jorge Yalet, 


por la conducción sospechosa del 


caballo 


Get Atlantic y ser relncidente en esta cla- 


se de hechos y 
nales. Aquí el parte oficial: 


suspender 4 otros profesio- 


—Cancelar la patente al jockey Jorge Ya- 
let, por la conducción sospechosa dada al 
caballo Get Atlantic, en la primera carrera 
del día 7 del actual, no exigiendo debida- 
mente a su plloteado, y demostrar mani- 
flesta Irresponsabllidad profesional con el 
agravante de sug antecedentes y ser reinci- 


dente en hechos de esta naturaleza. 


—Suspender por 6 reuniones, de:de el 23 
del actual al 14 de mayo próximo, al jockey 
Angel Martínez, por sesgar su línea a la al- 
tura do los 900 metros, ocasionando serias 


molestias a otros competidores. 


Anotados en la Segunda Apuesta Doble 


Pr. F. DE ALVEAR (cl.) (com. 2? doble) — 1600 Mts. 
(EN ESTA CARRERA FUNCIONA LAS APUESTAS A GANADOR Y COMBINADAS) 


ia 


110 ... 368 
120 ...-064 
13% ... 050 
140 694 
159 ... 678 
169 ... 051 
179 ... 063 
180 ... 573 
y ... 194 

. 309 


LE CANCELARON LA PATENTE 
AL JOCKEY JORGE YALET 


—Inhabilitar por 2 fechas, a computár- 
selos días 23 y 24 del actual al jockey apren- 
diz Candelario Cáceres, por perder la línea 
en la recta final con su piloteado Doy Fe, 
en la 10% carrera del 8 del actual. 

—Penar por 3 Jornadas, 
30 del actual, al jockey Jorge Valdivieso por 
no ser veraz en sus declaraciones, luego de 
disputada la décima carrera del día 8, 

—Apercibir severamente al jockey apren- 
diz Carlos Ramírez, por no haberse ajus- 
tado a lo determinado en el artículo 34, in- 
ciso 2? del reglamento general de carrera. 

—Multar en $ 5000 al propietario de la 
caballeriza Humberto, por no haber Adop- 
tado los recaudos necesarios para la parti- 

- cipación del caballo El Europeo, en la pri- 
mera carrera del 7 del actual, 

—Multar en $ 5.000 al propietario de la 
caballeriza La Biznaga, por las mismas cau- 
sas con relación a la yegua Bandeja, en la 
11% carrera del día 10, 


Tiene trabajos de primer orden y debe aeguir la racha de 
este padrilio. 

Tendrá como rivales de mayor riesgo otras dos debu- 
tantes, que tanto en corriente de sangre como en el reloj 
"son capaces de hacerse valer a la hora de la verdad. Una 
de ellas es Maka ra, una hija de Snow Crest que prepara 
Oscar Finarelli, que en la auxiliar fangosa de Palermo 
pasó con gran final —13"1/5— 1.400 en 1'32”1/5. Mejor aún 
fue una partida que scbre el kilómetro y a la par de Can- 
greja hizo en 1'1”3/5, sin aflojarle a su “partenaire”, La 
otra es Tintilla Bluff, por Snow Blufí en Faia, que atiende 
A.M. Cabrera, y que para los relojeros será frecuente ga- 
nadora si en público hace lo que en privado. Ojo con Lon- 
ganberry, una hija de Tobag> que corre mucho. 


BOGART REPRISA EL 23 


Se halla completamente restablecido de la lesión que 
obligara a suspender su entrenamiento el caballo Bogart de 
buena actuación en la temporada anterlor, El hijo de Gran 
Atleta, ya concurre asiduamente a la pista de ensayos y según 
su preparador, está listo para la reprise, Será anotado para 
la próxima semana en una carrera de 2200 metros. 


EL PAGO DEL ESTIMULO 
ACLARA LA COMISION 


Sobre lo concerniente al premio Estímulo para los 
profesionales, la Comisión de Carreras dio a conocer 
esta mañana el siguiente comunicado: 

“Por disposición N? 2217 del Sr. Presidente de la re- 
partición se dispone que, para percibir el premio por 
dedicación, el profesional deberá tener a su cargo un 


mínimo de dos caballos en entrenamiento y obligación 
de correr por lo menos, uno de ellos, cada tres meses, 

Atento a ello la Dirección General de Hipódromos, 
responsable de los pagos correspondientes, procedió a dar 
estricto cumplimiento a lo determinado en la disposi- 
ción señalada precedentemente. 


desde el 23 al 


Yalet fue objeto de la más 
grave sanción: sin patente. 


HIPODROMO 


COMPETIDORES Y MONTAS PARA EL DOMINGO. Ñ 


1? Carrera - Alas 13.30 
Pr. G. BLOKE - 1100 Mts. 
(Comienza la 1% Ap. Doble) 

1 G.Sua 55, H. Costantino 

2 True Boom 55, A. Etchart 

3 Con Celia 55, R. Cabrera 

4 Bold Flight 55, C. Pezoa 

5 TanPronta 55, P. Sahagián 

2? Carrera  - Alas 14.5 

Pr. PREFERIDO - 1800 Mts. 
(Fin de la 1* Ap. Doble) 

1 Ver'dero 57, H. Constantino 
2 K. Brecher 57, O. Hlarione 
3 PuroPalo 57, R. Laitán 
4-Florales 57, J. Repiso 

5 Nickasolo 57, J. Figueroa 
6 V. Pintor 57, J, Valdivieso 
7 Adobado 57, H. Santos 

8 Zatopek E C. Flores 

9 Galpín 57, C. Aragona 

10 Veronese 57, J. Gómez 

11 Pierrot: 57, A. Ferreras 

3* Carrera - Alas 14,50 
Pr. BARRABAS - 1800 Mts, 
(Comienza la 2* Ap. Doble) 

1 Sheratón 57, W. Marco'chio 

2 Chaiqué 53, A. Plá 

3 Caudaloso 51%, E. Cos'tino 

4 The Blues 51, M, Lezcano 

5 Naughty Guy 54%, C. Pezoa 

6 Feliz Viaje 52, J. Oural 

7 A Degúello 50, X. X. 

4? Carrera - Alas 15,35 
Pr, DOÑA COCA - 1000 Mis. 
(Fin de la 2% Ap. Doble) 

1 Figurado 55, O. Ilarlone 

2 Cat Flyer 55, E. Liceri 
3 YaPagó 55, J. Suárez 
4 Maxey 55, H. Costantino 
5 Chinguiyo 55, E, Jara 
6 Niño Laco 55, C, Pezca 
7 Docielito 55, F. Baigorria 
8 A. Bluff 55, J. Yalet 
9 G. Tigre 55, O. Cosenza 
10 Restaño 55, E. Olguín. 
11 Reform 55, V. Sanguinetti 
5% Carrera - A las 16,20 
Pr, TAGLIAMENTO - 1400 M. 
(Comienza la 3* Ap. Doble) 
1 L. Pamela 55, W. Mar'chio 
2 S. Blonde 55, C. Verdasco 
3 EastSun 55, V, Sanguinetti 
4 Caldy 55, E. Licerl 
5 Francis Bed 55, A. García 
6(Aislante 55, A. Etchart 
T(Sibilante 55, M. Lezcano 
3 Cosita 55, R. Sosa 
9 Alberta 55, M. González 
10 Mis Ella 55, J. Alvis 
11 Vendedora 55, V. Emmolo 
12 Veryedda 55, F. Baigorria 
6* Carrera - Alas 17.5 
Pr. V, L. CASARES - 2500 M. 
(Fin de la 3% Ap. Doble) 
1 S, Mentado 60, M. Lezcano 
2 Atronando 55, H. Libré 
3 F. Mauro 55, O. Domínguéz 
4 G.Lucky 60, H. Costantino 
5 K.Joseph 55, P. Sahagián 
6 Sir Patrick 55, C. Pezoa 


E 


DE PALERMO ' 


7 Snow Pocker 55, E. Jara" 
8 Facistol 55, A, Etcha: ó 
9 S.Para'unt 60%, Y. pe 
10 Luyten 55, J. Valdivi 
7? Carrera - Alas 17, 
Pr. DECORUM - 1800 Mi 
(Comienza la 4* Ap. Doble 
1 Yukón 57, W. Mary: 
2 Clearing 57, J. Alvis 
3 Acherre 57, V. Sabín 
4 Corbín 57, J. Walsh 
5 Quilate 57, J. Valdliveso. 
6 Ascaris 57, S. Barletta * 
7 Sky Tip 57, C. Aragona 
8 Rivetero si, E. Jara 5 
9 Carbonero 51, J, Mansilla 
10 Rodado 57, O. Zapata 
11 Log 57, J. Torres t 
12 Gold Dust 57, G. Sabín ., 
8? Carrera - Alas 18.45 
Premio UP - 1800 Mts, . 
(Finaliza la 4% Ap. Doble) 
1 Venidera 56, J, Valdivieso 
2 Grinta 56, C. Ramírez 
3 G. Gate 56, R, Cepeda 
4 G.Puntana 56, O. llarione 
5 No Me Sueñes 56, J. Oural 
6 Antonela 56, R. Caroprese 
7 Vaivoda 56, C. Pezoa k E y 
8 R.Queen 56, J, Figueroa 
9 D.Belle 56, W, Marco'chio 1 
10 Vorguezza 56, H. Correa 
11 Horris Hill 56, R. Sosa 
12 Caserma 56, H. Costantino 
13 Amama 56, H. Artigas 
9* Carrera - Alas 19,35 
Pr. REDTOP - 1000 Mts, 
(Comienza la Doble Extra) 
1 Waldemar 54, E. Liceri 
2 G.Félix 51, A, Glannino 
3 Bidezko 57, D. Verón 
4 Superestop 57, R. Laitán 
5 J.Play 57, H. Costantino 
6 Map Nero .57, O. Cosenza 
7 S.lver 54, J. Calderón * 
8 J.y Soberano 54, O. Zapata 
9 A. Mister 54, A. Narro 
10 Negro Negro 54, a Mámoli les 
11 Banderillero 54, J. Jar'sky 
12 Hot Candy 54, H, Libré ' 3 
13 Venturero 57, J. Suárez. 
10% Carrera - Alas 20,25 
Pr. PIGMENTO - 1600 Més. $ 
(Fin de la Ap. Doble Extra) 
1 Mordiente 56, A. Etchart 
2 Telón 56, E. Costantino 3 
3 M.Real 56, J, Jarcovsky 
4 Acalorado 56, C. Verdasco 
5 Bambolear 56, O. Cosenza 
6 Yavito 56, E. Olguín * ; 
7 Moreluk 56, J. Calderón 
8 Mundine 56, V. Sanguinetti 1 
9 Tabacal 56, M. Lezcario á 
10 El Tumulto 56, A. Sánchez 
11 Teno 56, R. Almirón — + 
12 A. Aguillón 56, O. Aguírre 
13 P. Solo Ls P. Sahagiárf 
14 Seeland 56, J. Torres 
15 Cortile 56, Yi ES = 
16 Delcampo 56, R, Laitán 


us 

A 
7) 
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PARA EL PROGRAMA A REALIZARSE MAÑANA EN EL HIPODROMO DE PELERMO 


A las 14.50 | Cand.: PELOTANTE (4) 


Enem.: Tintilla Bluff (7) 


Sport: Loganberry, (8) 


Llave N? 1 Llave N? 2 Llave N? 3 Llave NW? 4: Llave N25 Llave N?*6 
£ ULT, PERF. ANOTADOS JOCKEY elk. PADRE-MADRE CUIDADOR 1 M. Verónica 2 Size 4 Pelotante 5 Malaika 7 T'lMa Bluif 3 Loganberry 
—_—_—_—_— 3 Lungui 6 Negrita 10 La Dorée 11 Makatea 12 Mukonda 9 Sádica Rock 
6P 2P 2L 1L ESUBLLO, P. Sahagián 3/56  Barranga-Buenaza . O.Ojeda 
4P 0L 0P 0P CUMECO E.Jara 3/56  ElCalifa-Cambodia M.Gervasoni >, , y 
1P 2P 3P 0P| 3 EL ORIENTAL A-Costantino | 4/59 H.Dust-Unna , M Gervasoni LAS TRES ULTIMAS ACTUACIONES OE CADA COMPETIDOR 
1P 2P 1P 1P| 4 EL REVOLTOSO C.Pezo 3/55 ElCuraca-Rebelión 
R: Pezoa ; ¡59 ElCuraca-Rebelión A.Maldotti 13%a vs. cps, de La Solltude 55 L.Alzamora 55 1.959 en 43.125 1' 835 LP.n. 24-717 
Cand.: EL REVOLTOSO (4) Enem.: El Oriental (3) Sport: Cumecó (2) _0- 90 a 14 1/4 cps, de Logística 52 J.Juárez — 55 905 ., 24.796 1' 8"15 L.P. n. 19-3-77 
E a 
. ' a "RUeZ ds 3" 317 
LAS TRES ULTIMAS ACTUACIONES DE CADA COMPETIDOR UE a vs, cps, de Con Cella 55  O.DomWguez 95 E 77.006 1 3'4/5 Pal a. 21-3 
6% a G cps, de Jefe Indio 53 R.Tavella 56 10.436 en 89.545 137" Pal. m. 30-1-77 ” - rn Z ” 5 y 3 
A 11) 20 a la cab. de Seep 56 R.Tavella 56 1.563 ,, 45.212 1'36"315 Pal. m. 15-1-77 9% a vs, cps. de Mía 55 J.Alvis 55 3.715, 126.365  58"2/5 Pal nm. 20-3-77 
> 2% a 4 cps, de 85. Oligarch 56 R.Tavella 56 10.386 , 45,443 133” L.P. h. 26-12-76 => e ==> / 
49 a 3 cps. de El Orlental 59% E.Jara 55 8.142 , 78.268 "315 Pal n. 20-3-77 q Debuta —- PP 
(2) 19% a vs, cps. de Poltlers 60 M.Lezcano 53 5.800 ,, 213.69 15 L.P. n.  4-2-717 0 > — 2 
99 a 10 1/4 cps. de Serxens 52 R,Encinas 56 5.080 ,, 409.545 Pal n, 26-12-76 —— "— CR Po 
19 por la cab, a Povorino 511% H,Cos'tino 59 9.200 ,, 78,268 1”: 5 Pal n. 20-3-77 Debuta (EA 
(3) 2% a 2 cps. de Fra Mauro 54 M. Lezcano 55 13.119 ,, 45.178 1% Pal. n. 13-2-77 PA Re — 
39 0200 2 5 os E E — . 
37 a 3|1 cpo. de Seep 52 M.Lezcano 54 11.261 54.401 1'35”25 Pal n. 5-2-77 79 8 8 112 cps, de ESpPaQQMa 59 JBanega 5 ZA ra 05-407 
19 por 7 cps, a Atronando 53 H.Cos'tino 56 29.680 , 45.132 1'35”4/5 Pal. n. 19-3-77 16) 6? a 16 cps, de Pariguana 56  J.Srur Po 2157 140) 
O 2%a 112 pzo. de Guiglo 56 . V.Sabín 56 20.296 ,, 70.524 1'34''4/5 Pal n. 27-277 | _ Eo mz: 
19 por el pzo. a Jefe Indian 5% CPezoa 58 23.81 ,, 18.172 1” 5 Pal. n. 23-1-77 7) Debuta a E 
Pr. UN TIGRE (finaliza 2? doble) — 1400 Mis. Alas 15.35 | — E ió — 
CEN ESTA CARRERA FUNCIONAN LAS APUESTAS A GANADOR, PLACE, LLAVES Y ENGANCHE) (8) DEQuiA Je 
4 ULT. PERF. ANOTADOS los JOCKEY elk. PADRE-MADRE CUIDADOR 20 cpo. de Bonet ss Suena” 59 1-00 29-307 1 E L.P. n 
OL 0L — —| 11M. VERONICA  - S.Juárez 2155 Arto-Amoladora N.Cuello O 19 a 11 cps. de Merovingla 55  D.Chávez 55 Era rd 
0P= — —| 25IZE 0.D'inguez -155 Lt. G'ing-Sizetle 4.Glovanett 89 a 14 3/4 ops. de B. Flight 55 . A.Etchart___58 ba E 2037 
0wP -— — 3 LUNGUI J.Alvis 2/55 ElV'tuoso-L.Bluff D.Pascual 1% a 14 1/2 cps, de Mía 55 O0.Dom'guez y3 1.926 m 126.306 EJ E E n. 30.211 
= — — —| 4 PELOTANTE 0.Cosenza 2:55 Practicante-Pélota J.Penna 90 89 a a12 412 cp8: de Merovingia 55 J.Malhado 55 1.49 , 69.298 51”1/5 Pal n. 
— — — —| 5 MALAIKA O.Barlone 2155 Yonder-Compostela J.Baratuoct a 5 a 
0P 6P — — 6 NEGRITA J Banega 2/55 M.Gold-Quecabel! 4.Spandrio Debuta paa — 
A | 7 T. BLUFF O.Zapata 2/55 S.Bluff-Tafla A.Cabrera 2 —— 
— — — — 8 LOGANBERRY J.Oural 2155 Tobugo-Logge J.Alyariza EP e Mr E 
2L 0P 0P 5P 9 SADICA ROCK J.Valdivieso 2155 Bonirock-Sadaka C.Cosentino — ERE 
0P 0 — —| 10 LA DOREE 3.Malbado 2155 AR u J.Lema ata Debuta HZ pr 
dad E E EA 1111105 JpAPIG: 2155 BiCrest-Tahiti-Nul O Finare! e sp Nós 
— ad UA “Etcharl 2155 Pales-Ehamour EFrUol — , 
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Un Espectacular Accidente se Produjo Ayer en la Pista Platense 


A nadie escapa que la profesión de jockey resulta de su- 
mo riesgo. Desgraciadamente, suman por centenares las vie- 
timas, caídas no ya en una tarde de reunión, sino en esas 
q de ensayos, cuando los gritos del público y las 
ehaquetillas multicolores están ausentes, y solo se escucha 
el silbar del viento y el galopar de los pura sangre, para 
ajustar formas y Quedar Jistos para sus próximos compro- 


Felizmente el accidente que nos toca comentar hoy y del 
cual fue protagonista una popular figura de la hipica como 
es el jockey Ramón Zapata no fue mortal, no obstante la 
gravedad del mismo, y junto con la confianza, de sacarlo a 
flote, que les inspira a los médicos que lo atendieron desde 
un primer momento, están los deseos de colegas, amigos, afi- 
cionados y los nuestros por supuesto, de que el hábil pilo- 
to, agregue este “tropezón” profesional, a los etros, ya su- 
fridos en su larga labor profesional, 

4 EL GRAVE ACCIDENTE 

Hasta el momento de producirse el grave accidente que 
tuvo lugar en la tercera pista y cerca del palo demarcato- 
rio de los 700 metros, el jockey Zapata había realizado una 
ardua tarea, ejercitando a una serie de animales, En deter- 
minado momento, el cuidador Isidoro San Millán le encar- 
gó ejercitar a un producto de dos años a su cuidado, cosa 
que aceptó el piloto. Cuando había comenzado a hacerlo, 
el equino se espantó, tirándose contra la empalizada. A pesar 
de sus esfuerzos, Zapata no pudo impedir que se llevase los 
palos por delante, arrojándolo contra el suelo, tras golpearse 
contra aqueos luego de ser apretado por el animal, Recogi- 
do por la ambulanc'a y ante la gravedad del accidente, fue 
trasladado de inmediato al Policlínico del Turf de La Plata, 
sin pasar por el servicio médico del hipódromo, como es 
costumbre, 

4 PRIMEROS PARTES MEDICOS 

Apenas fue internado el jockey accidentado, los médi- 
cos del policlínico, tras una breve consulta y practicarle las 
primeras curas, dieron a conocer un comunicado informan- 
do sobre su estado. El mismo diagnosticaba: fracturas múl- 


FUE UN FELIZ VIAJE, 


Fue solo discreta la actividad de pistas tanto en Pa- 
jermo como en San Isidro. La mayoría de los trabajos cum- 
plidos fueron partidas tanto para los programas de fin de 
semana como para sus protagonistas ajustar formas para 


COMPETIDORES Y MONTAS PARA MAÑANA 
1? Carrera - Alas 13.30] 4 En Windsor 56, M. Bertorini 
Pr. CONTRAVENTORA - 1600 Mts. | 5 Negro Bravo 53, X. X. 
(Comienza la apuesta doble) 6 Barroco 53, M. Barroso 
1 Lisette 57, C. Ramírez 7 Gorlero 56, J. Figueroa 
2 Al Francis 5424, J. Torres 8 Punteador 56, C. Pezoa 
3 (Snow Lilac 51, J. Jarcovsky | 9 (Indian HM” 53, E, Licert 
4 (Snow Speedy 51, X. X, 10 (Senciliito 56, J. Valdivieso 
5 (Trincar 54), R. Laltán a Z 18.4 
6 Homeland 55%, Y. Sanguinetti e podi boat AA e cry 
4% Borboleta 53, C. Pezoa d 2 
(Term. la 4» apuesta doble) 


8 Douce France 5312, O.Dom'guez 


22 Carrera - Alas 14.5 
Pr. HIGH ROCK =-= 1100 Mts. 
(Termina la apuesta doble) 
1 (Inguita Vit 53, 8, Criado 
2 (Wild Talent 53, C. Ramírez 

3 Atosa 53, M. Bertorini 

4 Revista 56, X, X, 

5 Volna Bluff 56, V.Sanguinetti 
6 Gaucha Loca 56, A. Garcia 
% Imala 53, H. Mackinze 

8 Luro 56, J. Martino 


3* Carrera - Alas 14.50 
Fr. F. DE ALVEAR = 1600 Mts. | 
(Com. la 2% apuesta doble) 

1 A Degúello 56, P. Sahaglán 

2 Cumecó 56, E. Jara 

3 El Oriental 591%, H.Costantino 
4 El Revoltoso 56, C. Pezoa 


4? Carrera - Alas 15.35 
Pr. UN TIGRE - 1400 Mts. 
(Term. la 2% apuesta doble) 
1 María Verónica 55, J.Juárez 

2 Size 55, O. Domínguez 

3 Lungul 55, J. Alvis 

4 Pelotante 55, O. Cosenza 

5 Malaika 55, O. Hlarione 

6 Negrita 55, J, Banega 

» Tintilla Bluff 55, O. Zapata 
BS. Loganberry 55, J. Oural 

9 Sádica Rock 55, J. Valdivieso 
30 La Dorce 55, J, Malhado 
Y Makatea 55, A. Plá 

32 Mukonda 55, A. Etchart 


5% Carrera -  Amltas 165 
Fr. MARRONIER —- 1600 Mts. 
Com. la 3% apuesta doble) 
+ Ventarrón 54, W. Sequeira 

2 Papy Joe 54, O, Cosenza 

Y Porteñito 57, W, Marcoyecchio 
A-Epaché 54, K. Buonocore 

5 Andorrano 57, O. Zapata 

8 Spacer 54, D. Verón 

*-Papy Track 57, J. Iglesias 

3 Sahagún 54, J. Figueroa 

9 Emancipador 57, R. Laltan 


6* Carrera - A las 16.50 
Pr. PERRY MASON - 1400 Mts. 
(Term. la 3% apuesta doble) 

1 Diácono 55, A, Ramos 
2 Puligny 55, O. Dominguez 
Y Guija 55, C. Pezoa 
% Amigote 55, W. Marcovecchio 
$5 Traje Azul 55, O. Cosenza 
6 El Vitl 55, V. Sanguinetti 
7 Acropuerto 55, D. Demilio 
B Pibe Cabeza 55, B. Arturo 
Y Lucinante 55, R. Bayardi 
10 Red Oven 55, J. Valdivieso 
11 Sudamericano 55, no correrá 
12 Centocelle 5), D. Verón 

19 Cipayo 55, M. Lezcano 


A las 17.55 
=) 1000 Mts 
apuesta doble) 

, R, Laltán 
61 53, J. Alvis 
Orito 56, E. Jara 


1 El Al 56, M. Lezcano 

2 Cerro's Sun 56, J. Valdivieso 
3 Fafá El Mago 56, N. Bortulet 
4 (Granadillo 56, C. Castañeda 
3 (Don Ascensio 56, J, Torres 
6 Mancino 56, H. Artigas 

“7 Río Limay 56, B. Arturo 

$ Besperio 56, V, Sanguinetti 
9 (Minguito 56, M. Bertorini 

10 (Lamparín 56, O, Tévez 

11 Cimabué 56, P. Sahagián 
12 Chupetón 56, E, Jara 

13 Xebemal 56, A. García 

14 Leoncio 50, E. Libré 

15 Showing Play 56, L. Calvete 
16 Halley 56, J, Figueroa 

17 Maciste 56, C. Bertoldl 

18 Misionero 56, R, Bayardi 

19 Felicien 56, J. Martín 

20 Montalvo 56, A. Plá 

21 Gav, Colorado 56, M.Escagies 
22 Aval Real 56, L. Angulo 

23 Muscat 56, C. Ramírez 

24 Get Libre 56, C. Verdasco 


9* Carrera - Alas 19.35 
Pr. LACONIC - 1000 Mts. 
Comienza la doble final extra) 
1 City Gold 56, HE. Blaneo 

2 More Sun 56, W. Marcovecehlo 
3 'Palladora 56, A. Ramos 

4 Yapa 56, Funes 

5 Kostita 56, H. Capano 

6 Carraca 56, V. Sabín 

7 Astronomía 56, J. Valdivieso 
39 Siclapucha 56, E. Olguín 

9 Muestra Gratis 56, R. En As 
10 Gran Guerrera 59, A. García 
11 Westy 56, R. Laltán 

12 Eucaris 56, J. Alvig 

13 Rajura 56, E. Liceri 

14 Ivory 565, O. Tévez 

15 Wild Water 56, C, Glussi 
16 (Sieglinde 56, C, Ramirez 
17 La Pichicata 50, A. Cervantes 
18 Royal Hignness 46, O. Nardi 
19 Eswen 30, J. Oural 

20 Tremebunda 56, €, Flores 

21 Rulada 56, R. Barbarotto 

22 Batt Example 56, J. Gómez 

23 (Dulce Navidad 56, M.Esquivel 
24 (Internita 56, HE. Mackinze 


10? Carrera -» Alas 20.25 
Pr. LUCIANO DIEZ - 1600 Mts. 
Ter 


Snow 
On 
5 Bizker 
7 Manvi 


tiples, desprendimiento de un ojo y probable hemorragia 
interna. Ya desde un prim=r momento se informó que el 
cuadro que ofrecía el estado e Zapata era muy delicado y 
de pronóstico reservado, pero que se confiaba en. la ju- 
ventud y físico del piloto. Posteriormente, se volvió a in- 
Jormar sobre el estado de Zepata, el comunicado hablaba 
de politraumatismo grave, hundimiento hueso malar iz- 
quierdo, protrusión globo ocular izquierdo, probable fractura 
de columna y probable hemorragia interna. 


4 PARTE DE LAS 18 


A las 18, los facultativos que asisten al jockey Ramón 
Zapata, dieron a conocer el siguiente diagnóstico: “frac- 
tura de columna dorsal, a la altura de la segunda vértebra. 
No hay por el momento compromiso medular ni nervioso. 
Buena movilidad en ambos miembros inferiores. Presenta 
una refracturación del décimo arco costal. Fractura del 
maxilar superior izquierdo, con hundimiento de órbita, Hasta 
el momento sin compromiso de la función ocular, Hema- 
turia franca (lesión traumática renal) abdomen doloroso 
y distendido”. Se mantiene al paciente en observación. 

4 ULTIMO PARTE MEDICO 


A] cierre de la presente edición, se conoció el último 
parte médico. Si bien breve, es muy importante, pues re- 
vela, aunque no lo dice, una mejoría en el estado de Za- 
pata. Sigue en observación de los politraumatismos sufri- 
dos y. recuperó totalmente el conocimiento. 

4 LOS ACCIDENTES DE ZAPATA 

En su larga actuación profesional, el jockey Ramón Za- 
pata sufrió varlos accidentes, pero ninguno de la gravedad 
cel de esta mañana. Uno de los primeros le ocurrió diri- 
giendo a Coniglia, En esa oportunidad sufrió fractura de 
tres arcos costales. Poco después, con Winche, en una do- 
ble rodada, se produjo un fuerte golpe en el pie izquierdo. 
En otra caída piloteando a Con Trueno sufrió traumatismo 
en la pierna derecha, y el 4 de octubre último, en la dé- 
cima carrera, al hocicar Golden Rule, quedaba en la pista 
Zapata, con traumatismo de cráneo sin pérdida de cono- 
cimiento. 


EN 12” EN LOS MIL 


próximos compromisos. En la arena del Norte lo mejor fue 
la pasada que sobre un kilómetro hizo Fellz Viaje, que a 
las Órdenes de J. Oural cubrió dicha distancia en 12”, 

En lo que se refiere a Palermo, el mejor trabajo lo 
efectuó Talladora, que saliendo de los partidores empleó 
30”2/5 para los 500 metros. Estos son los más destacados 
trabajos de la mañana. 

4 TRABAJOS DE SAN ISIDRO 
(Pista de arena normal) 

FELIZ VIAJE, J. Oural, 1000 en 1'2”, de los 2000 a los 
1000 metros; TREMEBUNDA, J. Gopelson, 800 en 47'2:5, los 
primeros 600 a la par de Tuareng, A. Valenti, en 35” (fácil 
la primera); CHUPETON, A. García, 500 en 30”; BORBA, 
J. Gopelson, 1000 en 1'4”; BALAZO Y MEDIO, J. Arriagada, 
800 en 50”2/5 del opuesto; HIPPY, H. Libré, 800 en 53'"2/5; 
EN.WINDSOR, M. Bertorini, 600 en 35”3'5; MUSCAT, C. 
Ramírez, 500 en 29"3i5 del opuesto; TABRANDI, C. Ramí- 
rez, 1000 en 1'5”, de los 2000 a los 1000: EL VITI, J. Ubal- 
tón, 100 en 43” del opuesto; HOMELAND, V. Sanguinetti, 
a la par de Ramsés, J, Ubaltón, 800 en 51” del opuesto, fá- 
cil la primera; GRAN GUERRERA, A. García, 500 en 30”; 
TOUQUET, J. Repiso, a la par de Ecker, M. Bustos, 1000 
en 1'3"2/5; BON CACHET, O. Zapata, 600 en 37"35, de los 
1809 a los 1200; NICEMAN, J. Gallardo, 600 en 35"3,5; CEN- 
TOCELLEE, D. Verón, 700 en 43”, 

4 EJERCICIOS DE PALERMO 
(Pistas auxiliares sordas, viento en contra) 

TALLADORA, A. Ramos, 500 de los partidores en 30"2/5; 
MACHUCA, M. Mercau, 1200 en 1'18”, desde los partidores; 
BOOT YANESSA, M. Salces, 700 en 44”; SUPER STOP, R. 
Laitán, 500 de los partidores en 30”3;5; FIGURADO, O. lla- 
rione, 500 de las gateras en 30"3|5; NEGRITA, J. Banega, 500 
de las gateras en 31”; INDIAN HILL, E. Liceri, 500 de las 
gateras en 31”; ESWEN, J. Oural, 500 en 31'1/5 desde las ga- 
tcras; SHOWING PLAY, L, Calvete, 500, gateras, en 31”1/5, 


HOY: PROVINCIA - 20 PREMIOS - A LAS 13 Horas 
Atrasados a la grande Demurados a los premios 
Centena  Decena Unidad o 
6 8 84 e 


485 25 s. 19 5, 
Ultimas 14 grandes Tres cifras atrasadas 


11.431 37.047 FAVORITOS: a los premios 
11.967 — 39,355 A la grande Eentena 
32.851 36.554 80 - 68 0 
31.038 29.309 Decena 
16.817 32.853 A los premios 0 
28.276 2.425 04 - 33 Unidad 
33-108 11.812 4 
Ambos demorados a la grande El dato de ERONICA 
68 39 18 02 64 


HOY: MONTEVIDEO - 10 PREMIOS - A LAS 15 Hs. 
Atrasados a la grande Demorados 2 los premios 


Centena  Decena Unidad 1 40 
9 2 6 22 6 
38 s 30s. 27 s. 


19 s 31 s. 34 s. 
Ultimas 14 grandes Tres cifras atrasadas 
pea S pS FAVORITOS: qa 

14.403 A la grande Fentena 
12.891 26 - 95 0 

12.614 ; Decena 

1.368 A los premios 3 

10.177 33 - 22 Unidad 


11.407 3 


SIGUE GRAVE RAMON ZAPATA 


COMPETIDORES Y MONTAS PARA PASADO MAÑANA 


1% CARRERA - A LAS 14 
Pr. GOULOIS 2.100 mts. 
(Comenza la 1+ prefen. extra) 

1 Colu 57, R. Zapata 

2 Paso Real 54, /. Benítez 

3 B. Yanesa 54, E. Hilarrachea 
4 Pancho Bueno 57, R. Ferreyra 
5 Kebueno 57, M. Sandoval 

6 Cortical 54, €. Cardozo 

1 A. Fig_Tree 57, C. Cáceres 

8 Caprese 57, A, Luna 

9 Akbar 57, D. Verón 

10 Codo Amigo 57, C. Garcia 

11 Tic Tic 57, J. Iglesias 

12 Troilo 57, J, Maciel 

13 Empire Melody 57, J. Gallardo 
14 Dearly 57, L. Triviño 

15 Gemelito 57, R. Buonocuore 
2* CARRERA - A LAS 14.40 
Pr. NIGROMANCIA — 1700 mts. 
(Finaliza la 1*% prefenc. extra) 
1 Paiquet 59%, C. Cáceres 

2 A. Real 5912, R. Fernández 

3 Miss Pícola 57, O, Aguirre 

4 Sicomancia 5612, J. Espinosa 
3 Trinchera 55, E. Riso 

6 Gang 55, L. Triviño 

7 Coup de Vent 50, J. Maciel 
3? CARRERA - A LAS 15.25 
Pr. VERO 1.700 mts. 
(Comienza la 2? preferen, extra) 
1 Paso de Indios 56, M. Sandoval 
2 Tree Snow 56, C. Míguez 

3 Escocés 56, M. Guardia 

4 Abrojo 56, R. Torancio 

5 Azulón 56, J. Borda 

6 Sagain Alain 56, B. Aguilar 

7 Daygo 56, A. Juárez 

8 Kleban 56, V. Villalba 

9 Tabor 56, A. Carrillo 

10 Barredor 56, J. Pacheco 

11 Oynique 56, H. Rujano 

4? CARRERA - A LAS 16.10 
Pr. CACICA 2.200 mts. 
(Finaliza la 2% preference. extra) 
1 Trebede Real 57, , Maciel 

2 Tolía 57, R. Cabrera 

3 Ruzafa 57, R. Caroprese 

4 Cofrada 57, €. Cardozo 

5 Cañonera 57, 1. Desvard 

6 Vibradora 57, Y. Gorráls 

7 Borba 55, N. Mezzotero 

8 Luz China 57, E. Riso 

9 Condesa Bruja 35, N. Núñez 

10 Tamale 57, H. R López 

11 Maticora 55, €. Cáceres 

5% CARRERA - A LAS 16.55 
Pr. PUENTE VERDE — 1300 mts. 
(Comienza la 1» preferen. sup?r) 
1 Bahamian 56, R. Tavella 

2 Quasar 55, A Juárez 

3 Sol sol 56, €. Cáceres 

4 Casladoro 56, B. Agullar 

5 Babarrun 56, L. Alzamora 

6 MI Cincel 56, €. García 

'7 Malteado 56, O. Brandi 

8 Lan Raff 56, €. Castañeda 

9 Conmovido 56, J. Igarategul 

10 Rotheham 56, N. Palavecino 
11 Juven Trial 56, R. Zapata 
12 Juniper 56, J. Repiso 

13 Increíble Tom 56, R. P. Ro'guez 
14 Bifásico 56, V. Rosas 


6% CARRERA - A LAS 17.40 
Pr ADEN 1.100 mts 
(Finaliza la 14 preference. super) 
l(Sonriente Vit 35, E. Riso 
2(Protty Owl 55, M. Sandoval 

3 Vireo 535, J. Yalet 

4)Sol de Fuego 53, C. Agijero 
5)Small True 53, J. Maciel 

6 Fisherton 35, E Tadei 

7 Boots Urutaú 55, L Gorráls 

8 Vasco Serena 55, H. Prieto 
9(Happi Boy 55, A. Narro 
10(Tango Track 53, C, Cáceres 

11 Berdiñez 53, /., Gutiérrez 

12 Malay 35, C. Buden 

13)Gran Abono 55, L. Triviño 
14)M1 Aniversario 55, R. Zapata 
15 MI Burro 35, R. Cepada 


7? CARRERA - A LAS 18.30 
Pr. FUCHA 1,400 mts. 
(Comienza la 24 preferen. super) 
1 Chupita 36, A. Juárez 

2 H. Clarita 56, M. FPorchetii 

3 Mizpa 56, 1. Desvard 

4 Con Justeza 56, R. Cepeda 

5 La Naculita 565, R. Comas 

6 Baby Yal 56, E. BHillarrachea 
7 Sola y Linda 56, L. Triviño 

8 Genciana 56, L Gorráis 

9 Pretty Hill 36, R. Herrera 
10 Home 56, W. Sequeira 

11 Vasca Arday 56. R. Caroprese 
12(Deniera 56, C. Glani 
13(Capinota 56, M. Insúa 

14 Line Vit 56, H. Guías 

15 Constantia 56, O. Cáceres 

16 Mary-Mas 55, J. Maciel 

17 Mareca 56, R. Zapata 


8* CARRERA - A LAS 19.20 
Clásico S. DE CHILE — 1.300 m. 
(Finaliza la 2% preferen. super) 
I(Contralto 53, C. Agúero 
2(Steyr 55, J, Maciel 

3 La Solitude 55, IL Gorráis 

4 Linda Amelia 53, R. Cabrera 
5(Perícola 53, M. Cañedo 
GíScont 55, L. Triviño 

7 Moras Tinta 33, J. Corso 

8 Bonabarre 53, J. Gutiérrez 

9 Logística 35, C. Cáceres 

10 Bola e'Nieve 35, L. Alzamora 


9? CARRERA - A LAS 20.10 
Pr. SANDAL 1.100 mts. 
(Comienza la 3% preferen, super) 
1 Duffel 57, O. Mansilla 

2 Creeper 55, B. Agullar 

3 Chercan 57, J. Maciel 

4 El Mahdi 55, H Perazzo 

5 Zungle's Sun 57, C, Cáceres 

6 Trotamundos 55, L, Alzamora 
“(Gran Lacónico 57, L. Triviño 
8(Davy Jones 57, C. García 

9 El Chingo 54, R. Cepeda 

10 Calbuco 57, N. Mezzotero 

11 Gold Hill 57, X. Desvard 

12 El Chamamé 57, H. Prieto 

13 Redan 57, G. Castro 

14 Gato Negro 52, A. D'Aponte 


10% CARRERA - A LAS 21 
Pr. QUINO 1.400 mts. 
(Finaliza la 39 preferen, super) 
l(Con Mauro 56, J. Maciel 
2(Marabel 56, C. Agúero 

3 Doménico 56, A. Narro 

4 Glorieux 56, €. Cáceres 

5 Tagredón 56, M. Guardia 

6) Wild Travel 56, A. Gallardo 
7)Arny 56, O. Miguez 

9 Fiorentín 56, R. Zapata 

9 Esquero 56, R. Cabrera 

10 Siclo Nutvo 36, €. García 

11 Black Kettie 56, P. Sahbagián 
12 Chevitú 56, L Desvard 

13 El Gurú 56, M. Sandoval 
14)Chaca Camptón 58, L. Triviño 
15)Sentimental 56, R. Ballacomo 
16 Puenzito 55, O. Aguirre 


.r - . LA 
También Viaejará 
. 
a Brasil, Leonora 
Otra de las mejores ye- 
guas argentinas, viajará es- 
te fin de semana a Brasil, 
para tomar parte en el mi- 
tin hípico Internacional de 
Cidade Jardim. Se trata de 
Leonora, que termina de 
triunfar en Palermo a des- 
pecho áe los kilos y contra 
rivales de riesgo, como era 
Cabrera entre otras y que 
fuera quien le sirvió de es- 
colta. Tomará parte en una 
prueba de 2.000 metros, 
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OSCAR ALONSO PASEARA 


CRONICA EDICION DE LA MAÑANA 


EL TANGO POR AMERICA 


Luego de una breve ausencia, retorna Os- 
car Alonso a la noche porteña. El cantor, 
que mantiene prácticamente intacta su ca- 
pacidad vocal, está trabajando duramente en 
el arte del dos por cuatro. Conseguimos en- 
trevistarlo para saber cuáles son las nove- 
dades que trae, 

—Estoy contento, pues estoy trabajando 
que es la mejor manera de cantar. . 

—¿Qué estás haciendo, concretamente? 

—Mañana, sábado 16, 'ebuto en “El pa- 
tio de Amancio”, en San Miguel; reinicio 
asi mis presentaciones semanales en el Gran 
Buenos Aires, que viene a ser casi la cuna 
del tango.. 

—¿Quién te acompaña? 

—El trío Yumba, que anda como una bala, 

—¿Qué repertorio tenés? 

—El de siempre, no hay música de antes 
o de ahora Y en el tango los temas clá- 
sicos son los de siempre. 

—¿Estás grabaudo? 

—Un doble, con cuatro temas de primera 
linea: “Antes”, de José Canet, ese gran com- 
positor y guitarrista que capitaneó las vio- 
las de Alberto Gómez en su gira por Latí- 
noamér ca, y a mí, en igual itinerario, Lue- 
go grabé “Esperanza de naides”, del inol- 
vidable Martinez Paiva; “Memorias”, vals 
de los hermanos Baudino, y “Triste”, can- 
ción de Contursi y Falgas, gran amigo y 
compañero, Además en este año elaboraré 
un larga duración. 


ESPECTACULO 
- DEDICADO AL 
CLUB DEL CLAN 


El Ciud Social “Claridad” 
de Fomento y Cultura será 
escenario esta noche de un 


—¿Tenés planificado algún viaje al exte- 
rior? 

—En mayo o junio (aún no está arregla- 
da la fecha) iniciaré una gira por el Conti- 
nente, Subiré por el Pacífico: Santiago de 
Chile, Lima, Bogotá y luego Caracas, Puerto 
Rico, México para rematar en Estados Uni- 
dos en los mayores centro de hispanoha- 
blantes: Miami y Los Angeles... 

—Hasta ahora has hablado de 'actuacio- 
nes en el Gran Buenos Aires, provincias y 
el extranjero. ¿Y la Capital Federal? 

—Esa pregunta la tendrán que contestar 
los empresarios. Yo hablo de las propues- 
tas que recibo. Y las que he recibido hasta 
ahora son las que expresé. 

Recordar la figura y la historia de Oscar 
Alonso es prácticamente rememorar la his- 
toria del tango. Una vez Carlos Gardel, que 
actuaba en El Nacional, mandó “lamar a 
un chiquillo quinceañero que hacía capote 
en un boliche ubicado enfrente del teatro 
(Corrientes era estrecha en aquel entonces), 
pues cada vez que pasaba por la acera se 
escuchaba su poderosa voz, Gardel quiso co- 
nocerlo de cerca y le dijo: “Pibe no te dejés 
engrupir por los representantes ni las mi- 
nas, Dios te ha dado una garganta de oro. 
Yo ahora ya me voy del país travquilo, pues 
quedás vos. 

Una reliquia en la historia del tango, una 
enécdota para el recuerdo de uno de los 
cantores más importantes del dos por cua- 
tro. 


Buenos Aires, Viernes 15 de Abril de 197% Ss 
A 


Presencia de un 


Luego de su reaparición del año pasado, Oscar debuta 
mañana, sábado. Está grabando y hará una extensa gira. 


il 


Alto Ejecutivo: 
Cinematográfico 


Está en Buenos Aires, un 
alto ejecutivo de United Ar= 
tísts, Se trata del señor Tito 
Alba, representantes latino= 
americano de Publicidad y 
propaganda del mencionado 
sello, quien llegó a nuestra 
capital, en cumplimiento de 
una glra continental, que 
culminará la semana entran- 
te en Santiago de Chlie. 

El señor Alba visitó la re- 
dacción de CRONICA, inte- 
resándose de todo el proceso 
de elaboración del diario. En 
la oportunidad relteró las 
bondades del mercado argen- 
tino para el cine norteame- 
ricano y la Inteligencia de 
nuestro público, “lo que nos 
obliga, —dijo— a extremar 
nuestros esfuerzos para cum- 
plimentar las exigencias de 
un público tan distinguido. 

Con motivo de la presen- 
cia del señor Alba, la empre= 
sa que representa invito a 
un reducido grupo de perio- 
distas especializados para 
yer “Rocky”, película gana- 
dora del Oscar al mejor fil- 
me y que será estrenada 
dentro de un bar de meses 

“Rocky” es uno de los tí- 
tulos fuertes que prepara 
AU para este año y que jn- 
cluye, entre otras, la pre- 
miada “Network”. 


A LOS 25 AÑOS, JUSTO ES RECORDAR 
UNA GRAN PELICULA DE BERGMAN 


Buenos 
dudamos— 
emocionante, 


Aires habrá de adherir —no lo 
al homenaje, sin duda justo y 
que se rendirá al gran maes- 


peliculas de más 
obra de Bergman, Es la terrible historia de 
una humillación brutal, 


dificil valoración en la 


y donde Bergman, 


espectáculo dedicado al tan- 
go, La organización está a 
cargo de N'cky Jones en la 
llamada “Tanguería del 40 
de “Claridad”. Hoy se inau- 
gurará con la presencia de 
varios de los integrantes del 
“Club del Clan” que alber- 
gara en su momento a figu- 
ras que posteriormente al- 
canzarían fama y populari- 
dad a través d2 la música 
popular. Se trata de un gran 
baile familiar a la que han 
sido invitadas fisuras como 
Rubén Juárez Hugo Marcel, 
Roberto Goyeneche, Gloria 
Diaz, Danny Martín, Carlos 
Paiva, Jorge de la Riestra, 
Gino Renny y Siro San Ro- 
mán entre otros, La cita es 
en ia calle Alianza 250 (Ri- 
a al 12209, 


Junto a la 
berg 


gran 
muestra el 


“Actrices del cine 


actriz Harriet Anderson, 
temperamento dramático de su 


La Fundación Cinemateca Argentina ha 
organizado para la segunda quincena del 
mes de abril un celo de filmes denominado 
universal”, 
como Glenda Jackson, Annie Girardot, Vi- 


Ake Gron- 
tipo. 


con nombres con 


tro sueco Ingmar Bergman, Nada mejor pa- 
ra hacerlo que exbibir una de sus obras de 
más colosal dimensión, humana y cinema- 
tozráfica: “Noche de circo”, lo que sucederá 
el día 21 del corriente en la pantalla del 
cine Empire. Es el deseo de sus organiza- 
dores y prop 'ciadores que este hecho mue- 
a a la crítica a un segundo análisis de esa 


como tal yez nunca antes —ni después— 
llegó a tales extremos de violencia en €sa 
su tremenda visión de la realidad, mien- 
tras expone con crudeza otra de sus tre- 
mendas propuestas religiosas de tan pene- 
trante profundidad filosófica. Por aquella 
época —aquella primera de su estreno en- 
tre nosotros— Harriet Anderson, que fue gu 


“La divina dama”, 


bellísima realización que dentro de la to- 
talidad de la obra de Bergman, 
uno de los hitos sobresalientes 
y al mismo tiempo recono- 
circo” es una de las 


Cabe señalar, 
cerlo, que “Noche de 


CICLO DE LA CINEMATECA 


“Casablanca”, “La otra cara del amor”, 
hombre que amo”, 
cine mudo, dirigida por Giovanni Pastrone, 
la diva italiana Almirante Manzini), 


“El 


*Cabiria” (versión de 


“Luz de invierno”, “La 
y concluirá con un 


sico de la comedia “Una Eva y dos Ada- 
que realizara en 1959 Billy Wilder con 
Marilyn Monroe, Tony Curtis y Jack Lem- 


Todas las funciones se llevarán a cabo en 


y algunas de ellas 


del flamante cine club 


CAR vi igh, Sofía Loren, Marilyn Monroe amante del gangster” 
+ QUINQUELA MARTIN | ¿iectera.. : cá a 
Hov a las 19 en la sala El programa se iniciará el domingo, con nes”, 
“Próspero Catelin” de la “El viaje”, realizada por el desaparecido 
Manzana de las Luces, ubi- Vittorio de Sica y continuará con los si- mon. 
cada en Perú 272, se llevará guientes titulos: “Dos amores en conflicto”, 
a cabo un acto evocativo de: “La muerte es una mujer”, “Vivir por vi- la sala del teatro SHA, 
maestro Bento Quinquela vir”, “Detrás de un vidrio oscuro”, “Un tran- serán para socios 
Martin vía llamado deseo”, “Mujeres apasionadas”, “Amigos de Cinemateca”. 


representa 
berg, 


Con Ana 


danzarines del tango”, 


cardo, tuvieron in grab 


de Ituzaingó”, 
go de u 


figura central, 
poco después; junto a ella actúan Ake Gron- 
Hasse Ekman, Anders Ek, Gudrua 
Brost y Gunnar Bjornstrand entre otvos, y 
todos ellos excelentes intérpretes. 


Es justo que, luego de pascar el tango por el mun- 
do, se encuentre digna correspondencia y 
ruiento en la propia cuna de la canción ciudadana. 
pareja que integraa Ana y Ri- 
suceso en su gira por 
diversos de América latina, encontrando —justo es con- 
signarlo— gratísimo eco popular y 
mientos tangueros en todos los países de la parte cen- 
tral de América, Ahora, tanto desde “Tango Bar” 
plena calle Corr.entes, como en la cantina “La Tertaza 

suman a la experiencia recogida el hala- 
recepción popular que refirma, 
parte, las virtudes de danzarines 


iba a estar entre nosobro3 


y Ricardo 


buen recibi- 
“Los 


países 
profunos conocl- 


en 


por otra 


ORO - Av. CORRIENTES 1372 - Loc. 24 


JOYERIA ESCORPIO COMPRA ORO EN EL CENTRO 


Evite intermediarios - 9 4 19 hs. Sábado 9 a 13 hs. c/P 


AVELLANEDA ORO - PAGO MAS. 


PLATA - BRILLANTES - OBJ/VARIOS - BALANZA EXACTA 
AV. MITRE 316 — Su casa de confianza C/P. 


$ 210.000 ORO (f) COMPRO LINIERS 


De lunes a Viernes de 9 a 19 hs. - RIVADAVIA 10857 


ORO — LINIERS $ 210.000 (f) 


Frente estación, altura Rivadavia 11600 
JOSE LEON SUAREZ 27 (de 9 a 19 hs.) Sábado de 9 a 12. 


COMPRO ORO PLATA - Pago Máximo 


Lunes a sábados de 9 a 20 hs. Dom ngos de 9 a 18 hs, 


AYACUCHO 367 — Tel.: 45-8172 c.P 


COMPRO ORO - PLATA 


ALHAJAS ANTIG, 18 K $ 225.000 
SUIPACHA 474 - Local 22 
LINIERS MORON FLORES 


Carhué 83, P. 1%, OL. 3 9 DE JULIO 165 RIVADAVIA 7055 
A Mts, Rivadavia 11400 Local 102 Local 12 
Galería Ocean Galería Dufau CIP. 


CHACARITA ORO $ 140.000 (F) - Plata 


Fco, Lacroze 4078 (lunes a sábados. £ a 20 horas) 
Villa Crespo, Corrientes 5174 €, 


Joyería “NOEMI” 
ORO 18 KI. 
$ 220.000 Gr. 


En Alhajas Antiguas 
Plata-Brillantes-Numismálica 


CORRIENTES 846 - Loca! 5 
y en VICENTE LOPEZ: 
Av. MAIPU 835 - Local 11 


Atendemos sábados todo el die 


Alhajas Antiguas 


Oro $ 220.000 el Gr.. 


PIEDRAS 412 — 


ORO 18 KL. 
$ 220.000 Gr. 


EN ALHAJAS ANTIGUAS 
PLATA - BRILLANTES 


MARA 
SANTA FE 1440 - Loc. 37 


RULEMANES 


Compro - MB. Yrigoyen 2906 
241 - 6303 (Lanús) 


RULEMANES 


COMPRO PAGO MAS 
571-7002 - CiP 


METALMAR 


COMPRA 
Oro y Brillanteria 
CHACABUCO 616 
PEONES ZANJEROS 


C/documentos 
Presentarse en 


Larroque y Alm:fuerte 
Lomas de Zamora 


33-6979| Av. 


y en 
Gaboto 1267 
Dock Sud 
ORO - POMPEYA 
SAENZ 1230 - Loc. 23 - P/1% 
Pago má Cc/P 


ORO 18 KL. 
$ 220.000 Gr. 


En alhajas antígus 


ORPLAT 


Rivadavia 1416 (Esq. Uruguay) 


OFICIAL 
CARPINTERO y ARMADOR 
Se Necesita Obra: 
SEGUI 3636 
(E quina Ci Cc amning) 


COMPRO ORO - PLATA - BRILLLANTES 


Lunes a viernes de 9 4 20 hs, Sábado ar Y a 13hs 


PARANA 484 


TELEFONO: 45-2080 C/P 


AVISOS | AVISOS PROFESIONALES | 


ENTERAN Soon - SÍFILIS 
Dr. C. de Santis, Méd. - 40-7774 
Lunes a viernes de 14 a 20 horas 
COKBKIENTES 1327 - P. 3% - 41 
(22 ascensor), Pe dir hora de tarde 


ESTUDIO JURIDICO 


ONCE 


Despidos - Cobros salariales 
Accidentes de tránsito 
Dr. GARFINKEL 
Catamarca 295 - 3% 12 - 93-3973 
Lunes, miércoles y viernes de 9 
a 19 - Martes y jueves de 14 
a 19' horas 


UROLOGIA - VENEREAS 
Dr, Vicarlo. Méd. 10-12 y 16-20 


Ayacucho 183 (Congreso) 
Tel. 49 - 6998 


PIEL - VENEREAS (ambos sexos) 


Dr. JAIME ITZCOVICH 
(Médico espectalista) 
De 9.30 a 19.30. Lun. Miérc., Vier 
Santa Fe 1955 - 2%, “A” 
41-566 
2 e e 
RULEMANES 
Compro nuevos y usados 
55-4036 C.R. 


Personal se Necesita 


Oficiales Albañiles y 
Ayuda 4 1515 
RULEMANES 
Compro Nuevos Usados 

112-2355 CIP 


A DESPIDOS 
ACCIDENTES 


CONSULTE GRATIS 
Dr, ESPOSITO 
LAVALLE 1569 - 5% 513 
45 - 3561 


VENEREAS UROLOGIA 
PIEL - SIFILIS 
Dr. Morales - Médico 
Ln. a viera. 10412 y 17420 ha, 
RIVADAVIA 3132 - ONCE 


A e A 
Dr. CORTONDO (Médico) 
ENFERMEDADES VENEREAS 

PIEL, SIFILIS. De Ya 12 y 15 a 21 

Saavedra 22. Pza. ONCE - 48-0401 


B. MAS - Partera 
Sarmiento 2068, 9> “A” - 45-2026 
ENFERMEDADES 


GLANDULARES Y VEJEZ 
pe A.O. Cortondo .9 a 12 y 154 
aedra 22. 47:3588. el Once 


VENEREAS 
SIFILIS - URINARIAS - PIEL 
Dr. O. BRIZZIO. Médico: 46-819 
Fodos los días. 9 a 12 y 15 a 20.30 
Bm. Mitre 2105, 1% A (Congreso) 


VENEREAS - PIEL 
Dr. E. Brizzio (Méd.) - 9 a 21 4 
Sábados de 9 a 13 hs. 
CORRIENTES 1438, 2% - 46-81M 
GLANDULAS (Ambos sexos) 
Enf. Glandulares. Medicina de la 
Vejez. Esterilidad. Doctor PEVICH 
-20 o p/hora, Lavalle - 


— 45-5039 y 35-55000 


"Buenos Aires, Viernes 


PEDRITO RICO: 
“UN RECITAL 
EN EL ASTRAL 


. Continuando con sus 
“Lunes de Grandes Re- 
citales”, el dora o 

rayentará el lunes e 
Lia a las 22, e Pedrito 
| figura popular en- 

el público argentino. 

pd esta oportunidad trae 

un amplio repertorio, con 

nuevos temas que serán 

Y novedad para el público 

: porteño y que se suma- 

rán a sus éxitos ya tra- 
dicionales. 

Su presentación en el 
Astral forma parte de la 
gira mundial que está 
realizando el Cantante 
español, que en muestro 
país incluye una actua- 
ción en el teatro La Co- 
media, de Rosario. La 
culminación de su viaje 
será Miami, donde ha si- 
do contratado para asu- 
mir el rol de hijo de 
Onassis en el filme que 
narra la vida del mag- 
nate griego. 

El intérprete ya ha 
cumplido con une serie 
de presentaciones en 
nuestra capital con sig- 
nificativo éxito, mostran- 
do una vez más su ima- 
gen de permanente triun- 
fador, 


En unos días más, Raphael nOÑOrE a mostrar su sonrisa 
triunfante frente a sus muchos admiradores argentinos. 


Fin Teatral 
con el Gran 
V. Gassman 


15 de Abril de 1977 
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MURIO LA ACTRIZ 
LEONOR RINALDI 


La noticia sacudió nuestra redacción. Ayer 
en las últimas horas de la tarde se infor- 
maba sobre el fallecimiento de la actriz Leo- 
nor Rinaldi, Afectada por una grave dolen- 
cia, dejó de existir a los 82 años de edad. 
Rudo golpe para la colonia artística. Trabajó 
con los grandes de la escena nacional. Fue 
incomparable en ese oficio tan serio que es 
hacer reír, Fue por propia gravitación una 
de las figuras más representativas de nues- 
tra escena nacional, Más de cincuenta años 
de fidelidad al teatro argentino, Su paso por 
el escenario fue acompañado siempre por el 
éxito y el apoyo incondicional de un público 
que la admiró como solo puede hacerlo con 
los idolos. 

Su verdadero nombre era Felisa Leonor 
Bivorio. Era hija de Felisa Rodríguez, na- 
cida en San Luis y de Remigio Bivorio, un 
italizsno muy trabajador que pasó por in- 
contables penurias económicas. El padre fa- 
lleció muy joven, quedando su madre al 
cuidado de cínco hermanos. A los 18 años 
participó en los llamados conjuntos filodra- 
máticos de teatro, los mismos que más tar- 
de recibieron el nombre de vocacionales o 
independientes. Actuaba en salones de baile 
representando algunas piezas de sainete. 

Desde “La vida es un sainete”, de Alber- 
to Vacarezza nasta “Mi suegra está loca... 
loca..., loca”, de los hermanos Pelay, Leo- 
nor Rinaldi ostentó un record que muy po- 
cos pueden arrogarse, En cuatro décadas 


no hizo una sola obra que no fuera de au- 
tor argentino. Duránte 33 años trabajó 
junto a su marido, Gerardo Chiarella, con- 
formando la pareja más antigua de la es- 
cena nacional. 

Su historia artística, rica en matices, es 
la historia del teatro argentino. Trabajó 
junto a grandes figuras. En 1928 compartió 
su labor junto a Carlos Gardel en el teatro 
Cómico. Berta Ganglof, Pepe Arias, Luis 
Arata, Carlos Rosingana, Pierina Dealessi 
y tantos otros nombres que marcaron una 
etapa imborrable de nuestro teatro, tuvie- 
ron la dicha de actuar junto a Leonor Ri- 
naldi en esa tarea fascinante de “caminar” 
un escenario. En 50 años de teatro su anec- 
dotario se nutre de hermosas historias siem- 
pre vigentes en el recuerdo, 

So'ía decir en rueda de amigos: “Lo úni- 
co que deseo es morir sobre ua escenirio, 
Doy gracias a la vida por todo lo que me 
dio, El teatro fue mi manera de expresar- 
me y a él me debo... hasta la muerte”. 

Con motivo de cumplirse sus 50 años in'n- 
terrumpidos de teatro, las entidades rectoras 
de la escena naciona! le brinda on en 1370 
un homenaje monstruo 

Sus restos son velados en Córdoba nú- 
mero 5600. Desde un primer momento se 
observó el incesante desfile de amigos y fa- 
miliares que testimoniaron su lacerante do- 
lor. Ese mismo dolor que en estos mismos 
momentos embarga a toda la colonia 
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La gran actriz desaparecida fue creadora de un tipo es- 
pecial que derrochaba simpatía, en la comedia nacional. 


RAPHAEL LLEGARA LA SEMANA PROXIMA 
Y SE QUEDARA HASTA SU CUMPLEAÑOS 


Quedó totalmente confirmado para el 
miércoles próximo en horas del medio- 
día, la llegada del famoso cantante es- 
pañol Raphael a Buenos Aires. Lo hará 
directamente desde Lima, 
actualmente está 
suceso, repitiendo el e 
en su gira latinoamericana que lleva ya 
dos meses y que concluirá pre 
en nuestro país. 

Raphael Ha impuesto en este periplo, 
un tema que es 
pitales donde 
trata de “Cabaretera”, 


lo ha presentado. Se 


planififcadas en 
queda. dicho, 
Perú, donde 
actuando con gran 
to que obtuviera 
ciones; el martes 
cisamente 
rio, San Salvador de 
Tucumán, 


“hit” en todas las ca- Por otra parte, 


canción que se | el Canal 7. 


además se-alojará y ofrecerá la prime- que 
ra presentación de las muchas que tiene re E har este p 
nuestra tierra. Como marse un C 
Raphael dará 
en el mencionado hotel el 
para actuar posteriormente, 
guiente en el teatro Coliseo.en dos fun- rales, de las que tiel las me jor 
26 se presentará en 
Córdoba y en días sucesivos, 


un recital 
viernes 22, gos que tiene eu Buenos Aires y si es 
al día si- 


en Rosa- nes hechas recienteenen e 
Salta. y dos 


se sabe que -grabará 
dos espectaculares para ser emit 
El primero de ellos se gra- 


incluye en el último long play del can- 
tante, que tiene los más- famosos y 
apreciados internacionaln.ente boleros. 


El mismo día del arribo del cantante 


bará en la última función del sábado 
en el Teatro Coliseo y el otro el lunes 
25 en el estudio mayor 


repose, 


ROMA, 14 (EFE). — Tras un breve lapso tea- 
tral, durante el cual ha realizado para la tele- 
visión una versión personal de la tragedia de 
Sófocles, “Edipo Rey”, Vittorio Gassman volverá 
definitivamente al cíne, para retomar la senda 
de sus grandes éxitos, 

Lo ha anunciado en Roma, al presentar el es- 
pectáculo  teatral-televisivo “Edipo Rey”, en 
cuyo renarto figuran Lea Massarl, Tino Buaz- 
zeMi, Luigi Proietti y Adolfo Celi. 

“Quiero dejar definitivamente el teatro”, anun- 
ció el. prestigioso actor italiano, quien manifestó 


hispano, a las 20 horas, después de que 
ofrecerá una conferencia de 
prensa en el Alvear Palace Hotel, donde 


nada telemisora. 


su deseo de que todas sus mejores interpreta- 
ciones del repertorio teatral sean filmadas. 

Esta voluntad teatral de Gassman se realizará 
el próximo mes de mayo. Durante seis días —del 
16 al 22 de mayo—, Gassman, en un teatro ins- 
talado bajo una carpa circense, actuará casi 
ininterrumpidamente, concediéndose solo siete 
horas de descanso en cada jornada. 

Será lo que el actor ha definido como “seis 
días de encanto”, que la televisión filmará ínte- 
gramente, bajo la dirección de Carlo uzil. 

Una vez concluidas sus relaciones con el teá- 


¿EXISTE EL “FENOMENO” KING KONG? 


¿En qué 
pectacular forma de vis ón, 


sino que puede dominar 
bres. Y la sensación de 


algo fuerte y terrible que 
pantalla, se consubstancia, 
—ideal, soñadoramente, 
co— y adora a “eso” 


como en este caso “Klng Kong”. 
rón”, un oso, un leopardo o un gigan- 
tón invencible— que puede vencer todos mo 
los obstáculos, que es Invencible, que 
cuya fuerza 
no tener límites, cuya violencia, desata- 
da, resulta como una tromba, como una 


arrasa con todo, 


LORCA CINEMATOGRAFICA 


consiste el fenómeno King 
Kong? Sin duda en que ofrece un es- ble, que 
con un esa 
gante que domina no solo la pantalla, 
a los 
dominio, es 
algo que fascina al espectador. 
ye en la 
se asume 
es lógi- 
—puede llamars> 


como 


un film de 
PEDRO LAZAGA 


explosión de la naturaleza, 
lo puede todo. 
es una parte del magnetismo de 
“King Kong', que en la y 

n'ma está batiendo records de rec 

ción en todos los paises donde 
ofreció, 

Pensamos asim'smo que existe otro 
factor que contribuye a esa pasión o 
adoración. Es que en el ejercicio del 
poder omnimodo, las ms la multi- 
“T'bu- | tud, los pueblos, los púb cos. ven algo 
tan excitante como pueda rlo el mis- 

O. Sin capas erógenas, claro esti 
pero susceptibles de crear estados idea- 
les de parox'smo sensual. Gran part e de 
esto debe ocurrir, puesto que en “King 
Kong”, la best'ía es tierna y romántica, 


inconteni- 
Pensamos que 


hom- 


En ese 


parece 


son CRAIG HILLIESTRE 


PROHIBIDAS PARA MENORES DE 18 AÑOS 


ARIZONA uuu 7.7 


COLOR 


aunque naturalmente bn 
bién distraída como € 
por eso protagonista feme E 
ca La una dileada 1 y encan- 
tadora “ingenua” hal s del tipc 
lisico— con la que y ; 
ciarse todos los púb 

Veremos cómo 
Muy pronto tend ) 
en pantalla, ¿Te 2:07? ¿Brutal? ¿Ma- 
ligno? ¿Ss S , simp emente un 
monstruo es 

“King Kong”, y es 
se ha convertido en 
historia del cine. Un 
eclipsar a los « C 
y que ahora. remozado 
lo mismo. 


pero tam- 


1252) se vio COMGAdA 
de público para asistir a la 
presentaciór ul 
“Show Arg 
congregó a pre 
ras de n tre 
lar, Actuaron en el 
táculo que se presenta 
martes a sábados a las 
y 23.15 hs, Héctor Varela y 
su orquesta con las voces de 
Jorge Fulcón y Ferr ando so- 
ler, Claudio Be 
Locatti, la ved 
Aidil entre otros con 
tuación de Gloria Dí 


Aún no se ha decidido hasta qué día 
permanecerá Raphael en Argentina, ya 


DOS FUNCION 
21Y 23 YORAS 


ha mani/estado relteradamente que 
ara lo= 
lones en 


hos ami 


pequeñas va 


nuestro país, visitar a los mu 


pos b:e, conocer algunas bellezas natu- 
ferencias. Asimismo, 
“cantante 
ea festejar por primera vez su cum- 
AA en nuestra ciudad y compar- 
rlo con las personas que él quiere, An- 
te esa posibilidad, ya se estaría orzani- 
zanúáo una gran fiesta para agasajar a 
Raphael el próximo 5 de mayo 
Tampoco es descartable la posib'lidad 
d* que Raphael hiciera cuevas presen- 
taciones en los primeros días del mes 
venidero, pero esto re se resolverá 
cuando el astro de la canción española 
to ue suelo argentino. 


idos en 


menclo- 


tro a través de este “happening”, 
man pasará de nuevo ante las cámaras cine- 
matozráficas, y bajo la dirección del realizador 
estadounidense Robert Altman, con el que ro- 
dará “The Wedding”, que su autor ha descrito 
como “un «Nashville» sobre el matrimonio”. 

Gassman, quien será el único intérprete euro- 
peo en dicha película, ha renunciado a un filme 
en Italia, “La hija americana”, para aceptar la 
oferta de Altman, al que calificó como “el di- 
rector más representativo del nuevo cine ame- 
r.cano”. 


Vittorio Gass- 


MARIANO /MORES 


LOS CHALCHALEROS 
CLAUDIA Y.NITO CRES 


ENTERAMENTE ARGENTINA 


LOS ZORZALES 


[TA MERELLO ] 


MARIO SAPAG 
JULIO MARBIZ 


Entréllas 


RIOBAMBA Y SARMIENTO - 48 8759 


DUS FUNCIONES 
21Y 23 HORAS 


PP AA A e ee ri 


j 
| 
j 
o 
í 


” 


ri, 


poe 
ES 
3 


MAXIMA: 2498 - 16.10 

MINIMA: 
Pronóstico: algunas nebli- 
nas y nubosidad var., poco 
camb. y vientos lev. del NE. 
Máxima 242, 
Mañana: nubosidad y tem- 
peratura en leve descenso. 


ASTROS - Corrientes 746 


Hoy 21 y 23 horas. 
Jorge Porcel - Susana Giménez 1 
Alberto Olmedo - Don Pelele 4 
Ethel Rojo - Juan C. Calabró 1 


EN n 

EL “ASTROS” SE COMIO 1 
A TIBURON (Y TAMBIEN ; 
A KING KONG) 
(Prob, 
Patricia Dal, Betto 
Gianolla, 
Delfor Medina, Petty 1 
Castillo, 
Quinteros, César Bertrand, | 
Mónica Lan y Romina Mur y 


Dirección: HUGO MOSER | 


T. E. 45-5541 


menores de 18 años) 


Carmen Barbie- 


villita, Susana! 


1125 - 7.30 


mínima 12%. 


1) Poetas: 


Poseer; 


12) Expresión de alegría (Pl); 
13) Beber: 


so; 17) 


nombre; 


HORIZONTAL 
5) Varonil: 10) 
11) Mujer noble (Pl.); 


bal; 27) 


15) Astro lumino- 
Del verbo ser; 19) Pro- 
21) Del verbo orar 


329) Marca; 
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Agasajos a Bidu Sayao 
en su Tranquilo Retiro 


Uruguay y por supuesto también en 
Río de Janeiro y San Pablo, 

Tuvo una formación metódica, con 
excelentes maestros a partir de Mada- 
me Teodorinj en Brasil, y luego con 
notables docentes itallanos y franceses 
o norteamericanos, Su repertorlo se 
centralizó sobre todo en la ópera ita- 
liana, Puccini fue su favorito. En “La 
boheme” y en “Madame Butterfly” era 
la intérprete ideal. También cantaba 
muy bien “Tosca”, “Manón”, “La tra- 
viata”, “Lucía di Lammermoor”, 
barbiere dj Siviglia”, “I puritani”, “Ri- 
goletto” y una ópera de su tlerra, “O 
guarani”. Tuvo períodos de gran movi- 
miento por el mundo, con giras inten- 
sas. Mientras duró esa vida fue una 
cantante disciplinada, estudiosa, que se 
perfeccionaba continuamente, se acos- 
temprano, no se excedía jamás 
bebiendo o comiendo, que descuidaba, 
incluso, a tantas queridas amistades pa- 
ra mantener un “standard” sosegado, 


NUEVA YORK, 14 (ANSA), — Bidu 
Sayao, la “brazillan soprano”, como :so- 
lían decir de ella en prácticamente to- 
da su carrera” desarrollada brillante- 
mente fuera de su país, con años glo- 
riosos en los Estados Unidos, Italia y 
Francia, no ha cantado en las grandes 
escenas líricas en los últimos 20 años, 
pero el mundo de la música no la olvi- 
da. En estos días en Nueva York le 
han dado entusiasta homenaje en el 
40% aniversario de su debut en el teatro 
Metropolitan. La festejaron institucio- 
nes musicales, un grupo de músicos de 
la “Manhattan School of Music”, el 
Centro de Relaciones Interamericanas 
y, por supuesto, 
Apareció también en una nota y en la 
carátula de la revista “Opera News”, y 
la prensa recordó el aniversario, evo- 
cando su trayectoria artística, También 
Rosalynn Carter, esposa del presidente 
de los Estados Unidos, le envió un te- 
legrama muy cariñoso de felicitaciones, 
lamentando no poder asistir personal- 


ITALIA A CANNES CON ¡6 FILMES! 


gución: 26) Terminación ver- 


Nalpe; 
bre posesivo; 
Destino; 37) Yunque para pla- 
teros 38) Pleza de artillería; 
40) Aumento; 41) 


Amanecer; 42) Amón; 43) Sur 


sus muchos amigos. 


tiempo... * 


CRONICA EDICION DE LA MAÑANA 


mente en el acto que ofreció el teatro 
“Met” para agasajarla. sd 

Bidu Sayao es hoy una señora to- 
davía muy bonita y elegante pese a 
sus años, todavía llena de ese hechizo 
personal que le valió una aureola ro- 
mántica mientras duró su carrera es- 
cénica, tanto es así que la comparaban 
con las grandes estrellas de Cine de 
ese tiempo. Su carrera duró unos 35 
años, mucho para una soprano ligera 
como ella y se retiró en el pleno apo- 
geo de su éxito, justamente para que 
todos la recordaran perfecta, Para que 
nadie —dice ahora recordando los días 
de su decisión— yendo al teatro tuviera 
que decir “ya no es la de antes”. En 
este sentido es un poco la Greta Garbo 
del mundo lírico, con un mito que per- 
dura porque se fue de 


Su voz y su esbelta 
aplaudidas en el pasado en todos los 
grandes centros musicales del mundo: 
en Italia, Francia, Portugal, Argentina, 


la escena a 
taba 
figura fueron 


descansado. 


Buenos Aires, Viernes 15 de Abril de 1977 


T.E 


OSVALDO PUGLIESE + 
Corrientes y Esmerald 
Su orquesta. Abel 
ba, Nelly Vázquez y el 
de Carlos Galván, el 
mor de Mariano 
y la voz de Héctor La, 

A las 21 y 23 horas 


..». 
ENTERAMENTE 
ARGENTINA 


con Masiano Mores, 
orques:a, Claudía y Nito 
Mores, “Los Chalchalero 
“Los Zorzales”, Marlo Sus 
pag, Julio Marbiz y 
Tita Merello a 

21 y 23 hs, 
Domingos 20 y 22 hs. , 


... 


“uo 


RECITALES POPULARE! 
con Rubén Juárez y la 
orquesta de Raúl Garello 
y el actor Eduardo Rudy 

A las 21 y 23 horas 1 -. 


...s mn , 


"EL SHOW DE TU-SAM' 
Martes a Jueves, 22.30 hs Y 
Viernes 23 hs. (única func.)/ 
Sábados 21 y 23 hs, $ 
Domingos 22 hs, A 


y 
... . 


ROMA, 14 (EFE). — Tres filmes represen- 
tarán a Italia en el próximo Festival Cine- 
matográfico de Cannes, Se trata, según el 
anuncio of:c'al, de “Padre Padrone”, de los 
hermanos Paolo y Vittorio Taviani; “Un 
borguese píccolo, píccolo”, de Mario Moni- 
celli, y “Una giornata particolare”, de Btto- 


Al mismo tiempo, en la sección de “Les 
¿yeux fertles”, serán presentados, por Italia, 
“Il gabbiano”, de Marco Bellocchio; “Un 
cuore sempl'ce”, de Giorgio Ferrara, y el 
documental “Le ragione del successo”, de 
Luca Verdone. No siempre el cine de un mis- 
mo país puede contar con ¡seis! películas 


re Scola. 


DESDE LAS 8 HS. DEL 15-4-77 
HASTA LAS 3 HS, DEL 16-4-77 


Sección 1%: Sarmiento 581 — 
Reconquista 751 — Layalle 
491, 


Sección 2%: Belgrano 434 — In- 
dependencia 399, 

Sección 3%; Córdoba 876 
Avda, R. Sáenz Peña 1195 — 
Rivadavia 1301 — Carlos Pe- 
legrini 449. 

Sección 4%: Independencia 901 
— Moreno 900. 

Socción 5%: Sarmiento 1401 — 
Cangallo 1600 — Callao 760 
— Callao 200 — Corrientes 
1499 — Ricbamba 319-21 — 
Montevideo 688 — Rodríguez 
Peña 649. 

Sección 6%: Alsina 1801 — Mo- 
reno 2202 — Venezuela 1502 
Belgrano 1838 -—— Moreno 1631. 

Sección 7%: Bmé, Mitre 2390 — 


Tucumán 2502 — Corrientes 
29) PronOuia 2993 —- Ecuador 20, 
Mezcla; 35) | Sección 8%: Rioja 497 — Ju- 
juy 33. 


Sección 9%: Corrientes 4100 — 
«Rivadavia 3913 -—— Corrientes 
4027 — Lavalle 3202 .— Can- 


23) Del verbo ir; 24) Río de América (Amrev.); 44) Aver- gallo 3899 — Marlo Bravo 296 
Alemania; 26) Avarlenta; 28) sión hacia personas o cosas, al 98 — Sarmiento 3489-91, 
Igual; 29) Sortija; 30) Mo- (La solución mañinar Sección 10%: Agrelo 3900 — 
mentos 31) Número; 32) Carlos Calvo 3601 -- Av. La 
Amón: 34) Artículo: 36) Ter- Plata 405 — Pedro Goyena 199 
minación verbal; 37) Sonido — Directorio 500 — Av, La 
del reloj; 39) Río del Asia Plata 1034 k 
central: 41) Extínguir un fue- Sección 11%: Rivadavia 4634 — 
go: 43) Cuerpo legislativo: 45) Díaz Vélez 4500 — Corrlentes 
Furor; 46) Edid: 47) Muy pen- a [e] 4027 NS Lavalle 3202 — Can- 
diente o muy derecho; 48) Jo] Lo] rallo 3899. A 
pe [s] Is] | sección 12%; Rivadavia 5802 
VERTICAL a Lal Centenera 2299 — Rivadavia 
15 Mirar; 2) Aguardiente: [5] B 5014 — Asamblea 783. 
3) - Constancia, perseverancia; Sección 13%: Neuquén 1000 
4 Novillo menor de 2 años; Ana - Luls Belúuste- 
6) Distraídos: 1) Manojo de gui 701. 
flores (PL): 8) Teame; 9) Ciu- lo B A Sección 14%: San Juan 799 
dad de Irán: 14) Mezclar dos Bras!l 501. 
licores: 16) Tratamiento (PL); a le] E Sección 15%: Reconquista 1000 
18) Importanc: 20) Moneda o 00005 0005 Lo] SLIDaCNA 1173 — Santa Fe 
italiana; 21) Ovalado; 22) Dios 1000. 
del amor; 23) Inune; 25) Ne- | (Solución del problema anterior) Sección 16%: Vleytes 44 -—- Car- 
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10.5 
10.30 


11 


11.30 


n 


12.30 


13 


TELEVISION 


€) EFEMERIDES 
(E) EDUCACION FISICA 


E) RECREO INFANTIL 


EA DISCORAMA 
(E) CURSOS DE IDIOMA 


EA MI MARCIANO FAVORITO 
TELESCUELA TECNICA 


PERDIDOS EN EL ESPACIO 
£) ANECDOTAS Y SERVICIOS 
(í) VARIEDADES 
(E) EL SHOW DE Los 

TRES CHIFLADOS 
E) HORA DE NOTICIAS 
(1) DIBUJOS ANIMADOS 


EA NOTICIERO SIETE 

€) MISTER ED 

(í) BOROCOTO Y LA GENTE 
€A VAMOS AL CINE - 
BETTY BOOP 

GRANJERO ULTIMO MODELO 
CABALLEROS DE LA SELVA 

€) EL SHOW DE ELIO ROCA 
(1) TELEONCE INFORMA 


NOTICIERO TRECE 


13.30 (Ii) PANTALLA GIGANTE 
(9 ALMORZANDO 
MIRTHA LEGRAND 


14 (O) LA FAMILIA SUPER STAR 
14.30 EY LA ISLA DE GUILLIGAN 


15 (2 ESTAMOS CON USTE... 
UNA HORA 
(E) BUENAS TARDES, 
MUCHO GUSTO 
MM MATINEE 
(E) TIEMPO DE VIVIR 
16 (A DESPERTAR AL SOL 


(E) EN BUSCA DE UN DESTINO 


16.30 E) EL AMOR TIENE 
CARA DE MUJER- 


SEÑAL DE AJUSTE 

EL SHOW DE PAYASIN 
(1) DIBUJOS ANIMADOS 
(E) MARGARITO TERERE 


17.30 IMAGENES DEL MUNDO 
EL CAPITAN MARTE 
Y EL X15 
(E) EL PICARO REBAÑO 
(1) TARDES DE MARCONI 


17 


que lo representen, 


FARMACIAS DE TURNO 


los Calvo 1200 — Caseros 1000 
Brasil 1128 — Brasil 1153 — 
Brasil 955, 

Sección 17%: Paraná 848 — San- 
ta Fe 1899 — Callao 1501 — 
Uruguay 1272 — Av. Quintana 
531 — Santa Fe 1299, 

Sección 18%: Independencia 2199 
— Entre Ríos 899 — San Juan 
1500 — Matheu 1248. 

Sección 19%; Azcuénaga 1500 — 
Mansilla 2601 — Berutl 2802 
— Córdoba 2501 — Santa Fe 
2802 — Marcelo T, de Alvear 
2301 — Santa Fe 2265, 

Sección 20%; Salcedo 3499 — Ga- 
ray 3101 — Constitución 2299 

- Jujuy 1328. 


Sección 21%: Santa Fe -3202 
Las Heras 2699 —= Santa Fe 
3202 — Billinghwst 2277 — 
Giiemes 3902 -— Paraguay 3260 
— Cerviño 3321 — Av, del Ll- 


— Jorge Newbery 2976 — Olle- 
ros 1794, 

Sección 32%: Ay. Sáenz 296 — 
Caseros 2980 — Brasil 3002 — 
Caseros 2827 — Traful 3899, 

Sección 33%: Cabildo 2799 — 
Pampa 2495 — Av. Libertador 
General San Martín 6644 — 
Cabildo 2171 — Cabildo 2416 
— Miguclctes 1987-89 — Ay, 
Libertador General San Mar= 
tín 5390 — Cabildo 1402 — 
Arcos 2161 — Cabildo 1053. 

Sección 34%; Ay, Cobo 900 — 
Vernet 398 — Caseros 4000 — 
Ay. Sáenz 875 — Av, La Pla- 
ta 2202. 

Sección 35%: Cabildo 3501 —- Co- 
rrea 3402 — Melián 3421, 

Sección 36%: Avenida Cruz 3209, 

Sección 37%: Freyre 1202 — Al- 
varez Thomas 1899 — Trlun- 
virato 3399 — El Cano 3901-7 


Circo del Capitán Piluso 
con Coquito, Carlos Scaz= $ 
ziota, Delfor Medina, el £ 
ballet de Betty Folcini y ' 
atracciones infantiles. 4 
Sábados 15.30 y 17.30 hs. 
Domingos 15 y 17 hs. | 


"VIVENCIA” a 
Sábados y domingos 19 hs, ? 


“TRAVESURAS DE - 

WALTER YONSKY” 

Musical para chicos 
Sáb. y domingos: 17 hs. 


e... 


“Dibujemos un Dibujo” 
Comedia infantil con 
Elvira Romei 
Sabados y domingos, 16 hs. $ 


LA VUELTA MANZA! 
Comedia infantil. 
l Sábados y domingos, 16 h 
E e 
Lamarca 1910 — Juan B, Jus: 
to 7100 — Chiyllcoy 2299, 
Sección 44%: Rivadavia 9751 - 
Carhué 99 — Arregui 6560 


bertador 2102 — Arenales 3599. 

Sección 22; Esta sección no tie- 
ne farmacia, 

Sección 23%: Charcas 4299 
Santa Fe 4653, 

Sección 24%: Olavarria 702 
Arzobispo Espinosa 352. 

Sección 25%: Honduras 479) -— 
Gascón 1296 — Estado de Is- 
racl 4601, 

Sección 26%: 
598. » 

Sección 27%; Luls Viale 324 — 


bo 1295, 
Sección 391: 


Montes de Oca 


— Av. Forest 1491 — Mon- 
roc 3548 — Echeverría 3100, 


Sección 38%: Av, del Trabajo 
4888 — San Pedrito 29% — 
Ramón L, Falcón 2368 — Ay. 
del Trabajo 2300 — Directorio 
2001 — Varela 1370 — Fran- 
cisco Bilbao 2802 — Carabo=- 


Triunvirato 4101 
— Ay, de los Constituyentes 
1401: — Triunvirato 4471 — 
Pedro Ignacio Rivera 5801. 

Sección 40%: Rivadavia 9202 — 
Directorio 3900 — Remedios 
3400 — Rivadavia 8554 — Av, 


Corrientes 5220 Lavalleja 
245, 

Sección 28%: Garay 1800 — Av. del Trabajo 4888, 
Alcorta 1963 -— Caseros 2408 


— Caseros 2000, 

Sección 29%: Carranza 1001 -— 
Av, Forest 654 — Fragata Pre- 
sidente Sarmiento 2301 — Co- 
rrlentes 6094 Corrientes 
6151, 

Sección 30%: Patricios 1416 — 
Armenia 1857, 

Sección 31%; Cabildo 702 — Al- 
varez Thomas 599 — Guate- 
mala 5901 — Luís María Cam- 
pos 315 — Santa Fe 4926-28 


ca 1791, 


món 1202, 


Sección 41%: Nazca 2698 — Gral. 
Artigas 1896 — Gayllán 2500 — 
Av, San Martín 2802 -—— Naz- 


Sección 42%; Juan Bautista Al- 
berdi 6800 — Larrazábal 502 
— Timoteo Gordillo 800 — 
Telller 1097 — Av, Corrales 
6350 — Juan Bautista Alberdl 
4980 — Martinlano Legulza- 


Sección 43%: Cervantes 1171 — 
Bahía Blanca 1202 — Emilio 


Lope de Vega 1702 — Rivadw 
via 11552 — Fraguelro 307, 
Sección 45%; Asunción 4199 
Bermúdez 2400 — Pedro » 
rán 3527 — Av, San Ma 
7456 — Nogoyá 3537 — Lope de 
Vega 3048, 4 
Sección 46%: No hay farmacia 
de turno, E 
Sección 47%: Av, Gral. Mosconi — 
2399 y 3300 — Cuenca 3300 —= 
Nazca 5102 — S M, del Carril 
3201 — Gral. Artigas 5701 — 
Gral, Artigas 3700 > 
Sección 48%: Larrazábal 3902 — 
Murgulondo 3806 — Corrales 
6902 — Barrlo Lugano I y ll= 
Tira A, Edificio 10, Logales 
D - E - F —Cañada de Gó- 
mez 5360, 8 
Sección 49: Manucla Pedraza 
4299 — Congreso 4901 — Ave- 
nida Rogello Yrurtia 6012 — 
Miller 3899 — Besares 4099 — 
Núñez 6375 — Ay. Del Tejar 
4955, 4 
Sección 50%: Boyacá 600 — Gao- 
na 400 — Tres Arroyos 2002. 
— Rivadavia 7901 — Canaleja 
2902 —- José G. de Artigas 117 
- Felipe Vallese 2902, 


(MD FESTIVAL INFANTIL 21 (3 ARCHIVO CONFIDENCIAL 
18 (E) MISTER ED = ez oy EN EL AI 
SUPER AGENTE 86 A LA AS DE NO pr * 
(E) EL MUNDO DE CALCULIN EL SHOW DE C. BALA 
EL SHOW DE BIONDI 21.30 £) CINE ESPECIAL 
18.30 £Y CAZA SUBMARINA EM) FUNCION PRIVADA 
AVENTURAS DEL FUTURO Buen salario, perspectivas y ataúd gratis. 
22 CINE DEL VIERNES 
19 7) BIRDMAN - 
8 EL SHOW DE DICK VAN DYKE PABLO... EN UUESTR Y 
: q A PIEL 
(ídÉ TELEONCE INFORMA 23 (E VIDEO SHOW : 
ÍÑm EL ZORRO Periodístico, a 
19.30 fY DON GATO Y SU PANDILLA LOS INTOCABLES 
FA EL CIRCO DE MARRONE £) HISTORIA POLICIAL 
a BONANZA 3 LA VUELTA AL MUNDO 
(1) TARDES DE MARCONI 24 (3 CINE BREVE 
TELEONCE . 2 LOS PROTECTORES 
20 LA PANTERA ROSA 0.30 NOTICIE 
17] CA OATODIA ROBINSON a HORA DE NOTICIAS 
(1) PREMI NOTICIERO TRECE 
(0 CENTRO MEDICO b e AS 
E) DIOS CON NOSOTROS 
20.30 (EY NOTIDOS fi) TELEONCE INFORMA 
CAMINO AL MUNDIAL (E) UN MOMENTO 
Fútbol de 1%* división Independiente DE MEDITACIO! 
vs. Gimnasia Esgrima La Plata N 
(C) HORA DE NOTICIAS 1.15 (M) LA PALABRA DE DIOS 


e e e o e 


IRTE 


'ARO 
cas Kieist. Con T. Zabala; E. Fava: 
N. Gambier y elenco. Dírec.; San 


tánszelo, 
ENTRE VIVOS Y 
«Espectáculo de la co 
media Dell'arte). TO de P. Esteve 


ARGENTINA 77, Héctor Varela y Su 
orquesta Gloria Díaz, Claudio Ber- 
sé, Héctor Gagliardi, Alberto Lo- 
cati y gran elenco. A las 21.30 y 
er hs, Sábado trasn, 1.30 hs. 


VENIDA, Av. de Mayo 1232. 
Hoy as 22 horas 

estreno. Ana Marta Campoy en: 

PIEL DE JUDAS 

de Barillet y Gredy, con Y, Cosse 
Actune. estelar de Erica Waline: 
* ATENEO. Paraguay 918. 31-2383 
Hoy 22 hs. La obra más premiada: 
ABSURDA PERSONA 'GULAR 
de Alan Con Jorge Mar- 
ee Mabel Manzottl, Aldo Barbe- 
Tina Serrano Carlos Moreno 
r "Fourrery. Diree.: Carlos Gandol- 
fo. Jueves día popular, 
BAMBALINAS, Chacabuco 945 


días de anticipación. 
+ BLANCA PODESTA, Ctes, 1283 
35-2592, Hoy a las 22 horas, Oscar 
Pedemonti presenta a 

THELMA BIRAL en: 

LA IDIOTA 
de Achard, con Eva Dongé - 
tone y Fernando Heredia, 
Carlos Muñoz, 
x* COLISEO. "M, T. de Alvear 1119 
444-0242, Hoy a las 21 hs. Recital 
con la actuación del conjunto: 
PLUS 


presentando su ler. Long Play. “No 

pisaré el infinito” 

+ COMICO. Corrientes 1280, 35-2108 

Hoy a las 21 y 23 hs.: 
MIRTHA LEGRAND en: 
ROSAS AMARILLAS. 


ROSAS ROJAS... 
CARLOS ESTRADA, IRMA COR: 
DOBA, JUAN CARLOS THORRY 

PAULINA SINGERMAN 
Un gran espectáculo familiar y 
sonriente dirigido por DANIEL TI 
NAYRE. 

+ COSMOPOLITA, Bmé. Mitre 1259 
465-4181, La revista más sexy del 
momento: LAS COSITAS LINDAS 
DE LAS SEXYS con las mujeres 
más bell: Plisla.l) Lunes a vier- 
nes 13,30 a 20.30 y Sábado 15 a 20 
Platea $ 350. 
d DEL GLOBO, M. T. de Alvear 
1155. 41-8351. — Hoy a las 21.% 
horas, Rosa Rosen - Norberto Sua- 
rez - Selva Alemán en 
DESPUES DE LA FIESTA 
F, Halvey con A, Mujica - D 
mgarte. Actuación y Direc. de 
Carlos Muñoz. Loc. en venta, 
x*+ FLORIDA. Florida 165 (Galería 
G es). 30-5369 Sensacional «s 
LAS BELLAS. LAS SEXY 
Y LO GRACIOSO 
Divertida revista con las mejores 
Sexy Strip del momento. Grandes 
atracciones. Continuado de lunes a 
21 Viernes de 
lo de 18 a 1.30 b 


+ 1.F.T, Boulogne Sur Mer 549 

$8-0420, Producciones Elli pros,: 
LAS FERNANDEZ 

de José L. Andreone y Julián Ro- 

meo. Jueves y viernes 21.30 horas 

Sábado 22 hs. y domingos 19,30 hs 

* LICEO. Rivadavia y Paraná. - 

38-4261, Hoy a las 22 hs. 

an LOS e 

F. Gavel - E Calvedo - 

Thenón. Act, Inv, N. H. 

Loe_ en venta: $ días de naticipac 

xx MAIPO. e 443, 392.488? 

Hoy a las 21 y 23 h: 

REVISTA DE 
ESMERALDA y BRILLANTES 
TATO BORES - MORIA CASAN 
CARLOS PERCIAVALLE, TRISTAN 
Guadalupe, N. Timoyko, A. Irizar. 

R. Puente 
Direc.: G, SOFOVICH. fPii8la.) 

* NACIONAL CERVANTES. Liber 
tad 315, 45-1224. Hoy estreno 21 hs, 
LA IMPORTANCIA 
DE LLAMARSE ERNESTO 
de Oscar Wilde. Santiago Bal, Elsa 
Berenguer, Alejandra Da Passano 
Catalima  Speroni, H, Midón, M 
Alonso, R, Palancri, M. Labardér 
y R. Fíipre. Dir.: R, Grazlano, Loc 

en venta. PL $ 406, 
* ODEON, Esmeralda 367, 45-3635. 
3 únicas semanas de: 
SUSANA RINALDI 
en: Y VAMOS YA 
Direc.: M. H, Avellaneca, Domin- 
Ros a viernes 22 hs, Sábados 21,30 
y 2330 hs. Loc, en venta, 
d OLIMPIA, Sarmiento m. 40.2 
A de repertorio en 
SPERTAR DE PRIMAVERA 
Po Wedekind. Direc.; B. Cri 
Na y Alezzo. Hoy 21.30 hs. 
PAYRO, San Martín 766. 35.592 
a las 20.15 hs, 
FAMILIA SE VENDE 
de E. Griffero, Direc.: R. Villanue- 
YA, con Golde Flami. Hoy 22 hs.: 


mm 


E TN 


més 15 de Abril de 1077 


VISITA 

de R, Monti, Direc.: J, Kogan, 
* PETIT.TABARIS. Corrientes NM: 
126691. Hoy estreno: 
DE LA POLINESIA... CON AMOUL: 
Jtra revista supererótica de Pac 
Parra. Pta a su vedelte Romn:. 
«tay, Roberto Rey con ingria Ma: 
+ Marta Macie: Romerito A. Ra: 
inlda,, 4 Diaz E: TPurco Sajomo 
7 las starlets ce Petit Tabaris In- 
.ernationa; ¿E-l8:a.:Domingos des: 
ste REGINA, Sta. Fe 1235 11-330. 
Hoy 22 horas, Federico Luppi y 
laydee Padilla en 

EL GRAN DESCHAVE 
Da S. de Cecco y Chulak. con >» 
Zullen, Direc.: C, Gancolto. 3er. añ: 
Loc con 3 días de anticin 


VARIEDADES 


* CIRCO TIGRES SHOW 737. Juar 
B. Justo y Jonte. Hoy a las 21 hs 
Amplia carpa aeroclimatizada, JOR 
GE CUTINI y sus amigos LOS T!- 
GRES. Malabaristas, Acróbatas, Tou- 
nys. Payasos. 

* LUNA PARK, Cor:ientes 99 - 
31-1990/5100, Sábado 21.45 hs. Po: 
el título argentino de la categorís 
liviano; NICOLAS ARKUSZYN, cha- 
queño, actual campeón, 45 
“CIRUJANO” ORTIZ, mendocino 
desafiante, primero en el ranking 
nacional. 12 rounds y preliminares 
Especial $ 800.. Pop. $ 400, 


CINES 


* A.B.C. Esmeralda 506, 392 

Refrig. Cont. desda 10 hs. hasta 3 ar 

la madrugada, En escena* Gran show 

en vivo, Bellezas... inocentes, Er 

pantalla: Socorro. me persigue uns 

virgen, con Y Ten Hoff, V. Wende!. 

G. Willer, (P!i8Sja,) Viernes y sá- 

bados trasnoche. 

* ADAN Corrientes 9, 392-8115 

A las 12.50 14,40, 16.50 19 21M + 

23.15 horas: 

MELODY 

son Mark Lester + Jack Wild. Mu 

16.30. 18.40 
sIR. 


* ALFA, Lavalle $42, 392-1114. 
Roger Moore y Tony Curtis, 13, 15, 
17, 19. 21 23.10: 

CONSPIRACION EN LONDRES 
14.40, 16.40, 18.40, 20.40 y 22,50 hs.: 
Notic. Sábado trasnoche. 


* ña. 392-9700, 
15.20. 17.50, 30.10, 23.5 hs.: 
TAXI DRIVER (Chofer de Taxt 
cPlisla.) Con CybillShephere y 
a Foster; 15.25 17.15, 20,10 y 
22.45 hs.: Notic. Sábado trasnoche. 
Jr AMERICA Callao per A las 13,10 

15.35, 18, 20.10 y 23 hs 

TAXI DRIVER (Chofer de Taxi) 
«Plisia.) Con Cybill Ehepherd y 
Jodie Foster; 15,15, 17.40, 20.10 y 
22.40 hs.: Notic. Sábado Trasnoche. 
* ARIZONA, Lavalle 727. 392-6967. 
13, 16.30, 20 y 23.30 hs.: CINCO 
ALMOHADAS PARA UNA NOCHE; 
14,40, 18,10 y 21.40 hs,: 
LA INOCENCIA DE ROMY 
Cont, (Plisla,) Sáb. Trasn, 
de ARTE, Diag. Norte 1156, 35-1934, 
PL $ 200, (Pil4la,) 14,30, 16.15, 13, 
19,50, 21,40 y 23,35; Dulce prisionera, 
+ ATENEO, Paraguay 918, 31-2388. 
Dibujo animado hablado en caste- 
tano, 14, 16.30 y 19 hs,: Superaven- 
turas de Astroboy 009, Tech, 15,10 
v 17.40; Los cuentos ce Andersen 


(SIR.) 
* ATLAS, Lavalle 53869. S9.193% 
A las 13.50 1645. 1950. 22.35 hs 
ATRAPADO SIN SALIDA 
Pl8ia). con Jack Nicholson. colo: 
13.30 16.25 19.30. 22.25 bs.: Not 
clero Sábado Trasnoche 1.30 hs 
* A. KRAFT. Florida 683, 392-2773 
14.30, 16.35, 18.35. 20.35 y 22,40: 
CUERNO DE CABRA 
/Pli8la,) 14.15, 16,20, 18.20, 20.20 y 
2.20 hs.: Notic, 
*+ AVENIDA, Av, de Mayo 675. 
33-6626, A las 11, 14.5, 17.30, 20,55: 
Bananas; 1220, 15.25, 18.50, 22.15: 
¿Qué pasa Pussycat Color. (P[18). 
+ BETA. Lavalle 92%, 335-1850. - 
13, 15.25, 17,50, 20,20 y 22.55 hs 
Robert Shaw y Rov Scheider: 
TIBURON 
(Pli4la.) 15,5. 17.30, 20, 22.30 bs.: 
Notic. Sáb. Trasnoche. 
xx BIARRITZ. Suipacha 482, 392.035 
14, 16,20, 18,30, 20.55, 93.15, B, Bov- 
azi y M. Vitti en 
(Pl18la) 15.50 
22.55: Not. Sábado Trasnoche. 

* BROADWAY. Cor'tes 1155, 35-2345 
BONDAD HUMANA 
(Pl14la,). Cor Toshiro Mifune y Yuzo 
Kalama, en Tohoscope y dirigida po: 
Akira Kurosawa; 14.5, 16,45, 19.35 
y 22.25 hs.: Notic. Sáb. Trasn 1.10 
* CALLAO. Callao 27. 40-1898, - 

14.30, 17,10, 20 y 22.45 hs.: 

ATRAPADO SIN SALIDA 
con J. Nicholson, (Pii8la,) 14.10 
16.45. 19.35, 22.20: Notic O 
dr CAPITOL, S, Fe 1848, 44-2379 
14, 16.10, 18.30. 20.50 y 23,10 (a 
de Philippe de Broca con Jean Pau) 
Belmondo en: 

EL INCORREGIBLE 
rPlisla.) Technic. 15,50, 18,5, 20.25 
1: Notle, 
TES, Belg. 1820, 338-2698 

. 16, 1930 y 23 hs.: El viejo 
fusil; 14.30, 17,50 y 21.20 hs.: Todo 
lo que Ud. siempre quiso saber so- 
bre el sexo... (P!l8la.) 
+ CINEMA 1. Sulpacha 460, Refris 
11 semanas ce éxito del filme de 
Bob Fosse. a las 13,20, 1540, 18.10 
20.40 y 23.10 hs: 

LENNY 

Pl18'a.) Com Dustín Hoffman y Va- 
lerie Perrine: 13, 15.20. 1750, 20. 
* 22.50 hs. : Notie. Sáb. Trasnoche 
xd CINEMATECA (Teatro SHA), - 
Sarmiento 2255, 48-2170, A las 15 
17. 19, 21, 23 hs.: Gritos y susu 
rros, de L Bergman, (P!18ja.) 
jr COSMOS. Corrientes 2048, - 19.087 
Hoy, a las 13,40, 16, 18,20. 20,40 


23 hs.: 
DERZU-UZALA 


un flim de Akira Kurosawa, SiR 


CRONICA EDICION DE LA MAÑANA 


GUIA DE TEATROS Y CINES 


-0.01 
2 


3d LO, 20,30 
as. Notic. 
* ELECTRIC, Lav. 834, 392-1846 
Cont, desde las 13 hs. A las 14.35 
18,50 y 22,50: Los hijos cel trueno 
13, 16.50, 21: Juggernaut, Sábado 
trasnoche: Los hijos del trueno, 
* EMPIRE, H. Yrizoyen 194, 
1-8370. A las 14, 16.15, 18,39, 20. 
y 23 bs, Ives Montand en Policía 
Python 357. (PlSla,) 165, 1820, 
20.35, 22.50 hs, Argentina al día 
sr GAUMONT. Rivad. 1635, 10-300 
-3.40. 15,50 10. 2040 y 23 hs 
P Selters con C. Blakely y L. Ros- 
siter interpretando: 
LA PANTERA ROSA 
ATALA DE NUEVO 
Plitia.) A las 13,20, :5,30,, 
2.10 y 22.30 bs.: Notk. 
* G. MITRE, B. Mitre 1332, 38-5130. 
Cont. 14.30, 158.30 y 22.40: Anacora; 
16.35 y 20,40: Alicia ya no vive 2qui. 
* GRAN REX. Cies, 857, 392-8000 
13.40, 16,10, 18.30, 20,50 y 23.15 hs 
Peter Sellers, H. Lom y L. Rossiter: 
LA PANTERA ROSA 
ATACA DE NUEVO 
(Plmiltia.) Direc.: Blake Edwards; 
13.20, 15.30, 18.5, 20.5 y 22.50 hs.: 
Notic. Sábado trasnoche, 
+ GRAND SPLENDID, Sta. Fe 1360 
441-0808. A las 14.20, 16,35, 18.50 
21.5, 23,20 y sábados trasnoche: 
UN ELEFANTE CON UNA 


TROMPA ENORME 
(pPitela.) Un filme ce Yves Robert; 
16.15. 18.30, 20.45, 23 hs. Noticiero 
Loc. en vta. con anticipación, 

* GRAN VICTORIA. Av. 
882, 341-1493, Cont, de 8 
El cinturón le castidad; 
por diversión; El harén. 
Je IDEAL. Suipacha 378, 
14,45, 17.25, 20.10, 22. 

badi trasnoche 1.15 

TODOS LOS HOMBRES 

DEL PRESIDENTE 
S'R. Robert Redford y D. Hofíman: 
14,20, 17, 19.45 y 2230 hs: Notic 
Próx: Barry Lyndon. 

* IGUAZU, Lavalle 910. 392-4431. 
13,15, 15.40, 18.5, 20. 23.5; 
LA PROFECIA 
Gregory Peck - Lee Remick; 15,X 
17.45. 20,15, 22,15: Not (Pli8ia 
* LARA Av, de Mayo 1225, 38-6968, 
Exclusiva, 13, 1520, 17,40, 20,10 22.40 
TERREMOTO 
con Ch, Heston A. Garcner Technic 
íPlisla.) Fiimada con el sistema de 
Sunse round, Sáb. trasn. 12,40, 15 
17.20, 19.50 y 22.20 hs. Notic. Arg 
* LEOPOLDO LUGONES, Ctes. 1532 
(Nuevo Cine Norteamericano), A las 
14, 16, 18.15, 20,30 y 23 hs.: In- 
vestigación peligrosa. (Pil8la.) Dir.: 
Milton Katselas, Cortometraje, Pla- 
tea $ 150. 
Jr LIBERTADOR. Cies. 1334. 40-7443 
14.30, 16,35. 18.50, 21. 23.15 hbs,: 

EL Ai DEACULA 
(Pi1Bla: » 16.15, 18.30, 20.40 y 
22.50 AS ticier: Easmancolor 
xr LOIRE, Corrientes 1524, 419-1900 
13.10, 15.5, 17. 19.5, 21,15, 23.25 hs 
Un filme de Daryl Doke, con Peter 
Falk y Jill Cliayburgh: 

SIN ADIOS 

tpPlisla,) 14.50, 16,45, 18,50, 2050 y 
23 hs. Notic Sábado Trasn. 1,15 hs 
Próximamente: Flashman, el he- 
rolco_ cobarde. 

+ LORANGE, Cor'te, 1372, 435-7386 
Estreno. 13.20, 15.35, 18,5, 20.35 y 
23 hs. Un filme de Larry Perce: 

PANICO EN EL ESTADIO 
(Pli8lla,) Con Ch. Heston, J. Cassa- 
vetes y Martín Balsam; 15.20, 17.45 
20,15 y 22.45 hs. Notice, Sábado tras 
noche 1.15 hs. 

* LORCA, Corríles 14%8, 40-5017. 
A las 14, 16.50, 19.40 y 22.20 hs.: 

BONDAD HUMANA 
de Akira Kurosawa, con  Tushiro 
Mifune; 13,40, 16,20, 19,10, 22 hs. 
Notice. Arg. 
* LORENA, Corrientes 1551. 46-758) 
13,40, 15.55, 18,20, 20.45, 23,10 hs. 
Gregory Peck y Les Remick, en: 

LA PROFECIA 
CPl18la.) Un filme de Richard Don- 
ner; 15,35, 18. 20.55, 22.50 hs.: Not, 
Sáb. Trasn. Próx, estr.: La trage- 
dia del Hindenburg. 
* LOS ANGELES. Corrientes 1770. 
40-3742 y 45-2405, Primera sala de: 
mundo consagrada a 
WALT DISNEY 
A las 14, 15,35, 17.25, 19.10, 20.55 : 
212.50 Variedades y en copia nueva 
LA BELLA DURMIENTE 

Hablada en castellano y tecnicoio: 
El auténtico atajo arimado! Qe 
Walt Disney. 
* LOSUAR. Corrientes 1743. 40-6100 
13,10, 14,45, 16.25, 18,5, 19,45, 21,20 
y 22,55 hs. 10 dibujos animados 

NUEVO FESTIVAL 

DE TOM Y JERRY 
SIR. En HE, Sra 16, 17,45 


17,40 


CENTELLA 

Un filme de Irvin Kershner, con: 
CharlesBronson. Peter Finch, Horst 
Bucholz. Color, (Pil4/a.) 15,10, 17,40 
20.5 y 22,40 hs.: Suc, Arg, Sábado 
trasnoche 1.35 hs, 
xr METRO, Cerrito 570. + 35-4%19, 
13,10, 15,32, 18, 20.32, 23.02 hs: 

ERASE OTRA VEZ EN 

HOLLYWOOD 

en Metroco'or (SIR); 15,12, 17,40 
20.12, 22.42 hs, Variedades. Sáb 
Trasnoche: 1.20 hs, Loc, en venta 
con anticipación. 
d METROPOLIT. Cor'tes 1343 
410-1064, A las 14.40, 16.50, 19, 21.15 
23.30 y Sáb. trasn, 1.30 hs. Jean L 
Trintignant y Mireille Darc en: 


COMO LIBRARSE DE UNA 


ESPOSA MOLESTA 
(Plisla.) A las 14,15, 16,20, 18.30 
20.45 y 23 hs: Not Jueves a Cdo- 
mingos $ 350. Lunes a miire. $ 250 
dr MONUMENTAL, Lav/180, 392-481: 
13,25, 15.45, 18,10, 20.35 y 23 hs 
George Scott y Anmre Branncoft en: 
LA TRAGEDIA DEL HINDENBURG 
(Pildla.) 13,10, 1530, 17.55, 20.20 y 
22.45 hs.: Sue Arg Sáb. trasn, 1.15 
+ MULTICINE, (3 Microcines Co- 
rrientes 7 v Lavalle 730, 392-4478 
Cont de 12 a 1 h, Sáb. Trasn, 


5 
Platea en cada sala $ 400. — SALA y Var. 


UNO: Pita, E. dormiion; Gra 
recital de Los Beatles; Banana, 
SALA DOS: «P.l3ia.. Nadíe engan 
a po mujer; Todo lo qu Ud. quis 
saber sobre el sexo. — SALA TRE> 
Pi4a,, Un tranvia llamado deseo, 
Susan y Jeremy, — SALA CUATRO: 
Pii8ia.. Perdidos en .a nocne; El 
graduado. — SALA CINCO: 
Fellini-Satiricón; Feltini 
xd NORMANDIE. Lar, 
12.50, 14.50. 16.50. 19, 21.53 y 23.15 
EL TIRADOR 
1+Pil4la.3 Con Jona Wayne, L Ba- 
call y J. Stewart. Dir.: Don Siege 
24,30, 16.30, 18,35, M.45 y 22 hs 
Notice Sáb  Trasn, 1.30 hs. 
* OCEAN, Lavalle 739. 39%.-1515, - 
13.20, 15.45, 18,10, 20.35 y 23 hs 
Charlton Heston y John Cassavetes 
PANICO EN EL ESTADIO 
(Píl8la.) con Martin Balsam, Bear 
Bridges y Marilyn Hassett. 
Peerce. 13, 15,25, 17.50. 

22.40 Notic, Sábado trasn 1.30 hs 
* OPERA. Corrientes 860, 35-1335, 
13.15, 15.40, 18,10, 20.40, 23.10 y 
Sábado trasnoche 1.20 hs.: 

UN ELEFANTE CON UNA 


TROMPA ENORME 
(Plisla.) Con Jeap Rochefort, Clau- 
ce Brasseur. Un filme de Ives Ro- 
bert; 1515, 17.45, 20,15 y 2.45 hs.: 
Noticiero. 

+ PARAMOUNT. Lar. $15, 
e 15.10, 17,10, 19.10, 21.10, 


EL JOVEN DRACULA 
cPil8la). con Christopher Lee - B 
Menex. Direc.: E. Molinaro: 
16.55. 3 
Jr PARIS. 
13. 16.25, 
soltero; E - 
bre. (Pii8la.) Sábado trasn. 1.15 h: 
El soltero. 

+ PLAZA. Corrientes 939, 392 
13.20, 15.10. 17, 18.50. Le 
Romy Schneider v P YN: 

EL VIEJO FUSIL 
15, 16.50, 18.40, 20.40, 22.50, No- 
tie, (P'l8la.) Teenicolor. 
* PREMIER. Ctes, 1565, 
A las 13, 15. 16,55, 19 . 

BASTA DE MUJER s 
(Pji8la), con Alberto Olmedo 
Susana Giménez; . 
20.40, 22.45 hs, 


14.40 
Noti: 

sd REAL. Esmeralda 

Cont. 13.30, 15.20. 17.10, 

y 2340 hs.: Dibujo en Tecnic, ha- 

blado en castellano: 

LLAMAN BUGS BUNNY 
SIR. 13.15, 15, 16.50, 13.40, 20,30 + 
22.20 hs.: Notic. Arz. 

Jr ROSE MARTE. Cor'tes 730, 145-6118 
14. 17.10, 20.20 y 23.30 hs.: Disputas 
en la cama; 12,20, 15.30, 18.40, 21,50 
Clínica con música. (P'l8la.) 

+ ROYAL, Corrientes 83,1 392-8509. 
A las 13.20, 15.15, 17.15, 1915, 21.15 
y 23.15 hs. 

EL TEMERARIO IVES 
(Plisia) Sábado Trasn. 1.15 hs. 
+ SANTA FE 1. Santa Fe 191. 
14-8980. 13.40, 15.55, 18.20, 20.45 y 


23,10 hs, 

LA PROFECIA 
cPlista). con Gregory Peck - Let 
Remick y H. Stephens; 15.45, 18,5 
20.25, 22.50 hs. Notic, Sáb. Trasa 
dr SANTA FE 2. S, Fe 1947. 14-8986, 
13.10, 15.30, 17.55. 20.20 y 22.40 hs 
LA TRAGEDIA DE HINDENBURG 
Direc.: Robert Wise, (Plitla.) 15.20 
17.40, 20.5, 2225 hs.: Notic, Sábade 
trasnoche 1.5 hs, 
+ SARMIENTO. Lay. 85% 
13, 15. 17. 19 211 
BASTA DE MUJERES. 
con Alberto Olmedo. Susana Gime- 
nez. J Dual A. G. Grau y GG 
Lousek. Direc. de H. Mos: 14,40 
15,40, 18.45, 20.50. 55 


90-999. 
Sis 


46-2113 
23,10 


Ar 


22,55: 
* S. LAVALLE, Lavalle 921. 
Cont, 12.30 hs. en Tecu 
y 2320 hs: Violación; 12.40, 
y 21.: El bebé de Rosemary, Pi18 
* STUDIO. Sta. Fe 2311. $71-581 
14. 16.15. 1830. <50 v 2310 b- 

LOS PERROS DE PAJA 
rPil8ia.. 15.55, 18.10 20.30 y 22.50 
Notic. Sábado trasn.: Un fantasm 
ap el parsíso 
x* SUIPACHA, Suipacha 112, 32-119 
13.20. 17,20 y 21.20: Risas y más 
risas; 15, 19 y 23 El lechero 
con Danny Kaye, (SIR.) 
+ TROCADERO. Lay. 820, 392-1458, 
13.35, 16 18.20 20,40 v 23 hs.: 

7 HOMBRES AL AMANECER 

rPlisla). Con T. Bottoms: 13.10 
15,30, 18, 20.15. 2235 bs.: Varies 


ALMAGRO 


BIOGRAFO UNO, Cies. 4636, - 
15.45, 18,40 y 2135 hs. Notice. y 
Varied.» 16,20, 19.15 y 2.10 ns 
Todos los hombres del presidente, 
en Technicolor :S'R». 

* PALACIO DEL CINE, Rivada- 
vía 3638. - S12-4818, Cont. 14,40 
18.50 y 22.50 hs.: El incorregibie; 
16.30 y 20,30 hs.: Sérpico; 14.15 
Not. y ar. Co'or. PIM'18/A, 

+ ROCA. - Riv, 3, - S0-150 
Hoy, 14.30, 17.5, 19.50 y 22.35 hs.: 
Todos los hombres del presidente 
Tec., c¡R. Redford y D, Hoffman; 
14,15, 16.35, 1920 y 22.5 hs, Var 
y Notic, 


de 


BELGRANO 
d+ BELGRANO, Cabildo 2358, 
Hoy, 14.30 hs.: Var.; 16 
23.10 hs.: Basta de muje C 
18, 21.25 hs,.: El gordo de América. 
PiMII8¡A. Sáb. Trasn.: Basta de mu- 
jeres. Domingo 11 hs. Filme alemán 
+ CABILDO. Cabildo 2347, 713-3852 
Hoy, 16.5, 19.20 y 22.40 hs.: El Jo- 
ven Drácula; 14.40, 45 y 21 hs 
Como un tarro de frutill Cont 
Sáb. Trans.: E' joven Drácula, 
+ CUMBRE, García del Río 31 
709-5572, Hoy, Operación centella; El 
factor humano, Cont, PIMIISA, 
+ GRAL. BELGRANO. Cabildo 216% 
*81-7200, Hoy, 15.10, 19 y 23 hs 
El incorregible; 17 y 21 hs.: Sér- 
pico- 14.30, 18,50 y 1,45 hs.: Not 
PÍMIISIA. 


CRONICA, EDICION DE 
Administración y Talleres: 


1851. Se aclara que al discar el primer núr 
A cualquiera de los restantes, 


LA MAÑANA 


(Registro de ia Propiedad Inte:ectual N" 1.333.806). 
Azopardo y Garay. Tel, 221-1001/1051/1101/1201/1251/1301/1351/1401/1451/1551/1651/1 
nero 1001, en caso de estar ocupado, la 
Publicidad: Viamonte 1328, primer piso. Tel. 

las ediciones matutinas: 


Américo Barrios. 


dy GRAL. PAZ. - Cabildo 2702. - 
B1-1412. Hoy, 14.30, 17.10, 20 y 
12.45 hs.: Atrapado sin salida; 14.15 
8.55, 1945 y 2230 hs.: Not, P.Mils 
dy GRAN SAVOY - Cabildo 2825 
781-6600, Hoy, 11.30, 1835 y 2:43 
hs,: Erase otra vez en Hollywood 
40 y 20.45 hs: Una y a al 
cie'o; 18.25 y hs.: Not. Cont 
S/R. Sáb, Trans.: 0.10 h.: Erase 
otra vez en Hollywood. 
+ LIDO, Cablido 324! - 
El 'echero; Aventuras de 
de MIGNON, - Juramen'o 
3-3899. Hoy, 14.40, 1720, 2,10 y 
5 hs.: Todos los hombres de 
presidente; 14.20, 37, 19,40 y 2230 
as.: Var, SIR, Sáb, Trasn, 
dr RITZ. Cabilto 685, - 771-0656, - 
Hoy, 15.30, 1920 y 23,10 hs: Un 
hombre 1 amado viernes; 13.45, 17 
y 23120 hs: La mujer de Juan 
P.M/18 A. Sáb. Trasm.: Woodstock. 


BOEDO 


+ CUYO. Boedo 858. FANS. - 
Cont. 14.35, 17.20, 20.10 y 22.50 hs.: 
Atrapado sin salida, Tecn, ciJack 
Nicholson; 14.10, 16.55, 29.40 y 22.30 
hbs.: N y Var, P.M:18, Sáb, Trasn 
+ EL LO. Boedo 1063. 97-2984. 
Hoy, - 14.35, 18.50 y 23 hs.: 
merario Ives, color; 16.50 y 2 
Nino el bestlione. Cont. 

d+ GRAN SAN JUAN. San Juan 3248 
97-4293. Hoy, La agresión; La fu- 
ria del dragón verde: No me ma- 
tes mon amour. PíMiISA Sáb 
Trans. 

+ LOS ANDES, Boedo 777. 97-1233. 
Cont, 16.10, 19.40 y 23.15 hs.: Bas- 
ta de mujeres; 14.40, 17.50 y 1120 
hs.: El gordo de América. 14.15 bs 
Var. PMIIRIA. 

+ NAT. PALACE, San Juan ?%481. 
Hoy, 14.30, 18.35 y 22.30 hs.: Erase 
otra vez en Hollywood; 16.45 y 20.45 
s.: Joven genio busca emp'eo, Sáb, 
Trans. Detective, 

+ NUEVO SELECT. San Juan 2510. 
911-5908. Hoy, 17,40 y 2225 hs: La 
carrera de la cebo'la- 16 y 20.45 
hs.: Oscar; 14.30 y 19.15 hs.: Estoy 
terriblemente enamorada. PM14 4 


COLEGIALES 


+ ARGOS. F. Lacroze 3435, 34-0673, 
Hoy, 14.15, 16,35, 19.10 y 22.10 hs: 
Todos jos hombres del presidente 
con R, Recfort y D. Hollman; 18.45 
y 21.40 hs.: ar, 1625 y 2 i 
+ ATALAYA. Córdoba 1633. 7 
Hoy, 17.30 y 2,40 hbs.: E 
1550 y 21 hs: El prisionero de 
Zenda; 1420 y 19.30 hs.: Risas y 
más risas. Sáb. Trans,: La mujer 
lel cocinero, PÍMIIBIA. 

d+ RIALTO, Córdoba 4 
Cont. PIMII4IA. 15, 17.20, 
2225 hs.: Tiburón; 14.40, 
2 hs.: Var. 


2906. 
garcito 
A - 


386-8761, 
19.50 y 
1930 y 


FLORES 


* AUD. SAN ROBERTO. Bolivia 66; 
612-0084. 8, 9 y 10 hs. Ciclo cine- 
matográfico pedagógico infantil Ex- 
clusivo para escuelas, 
+ COLISEO. Bonorino 36, 631-618L 
PiM/I4/A. Cont, 14.50, 18.40 y 22.35 
hs.: La tragedia del Hindenburg, 
Tec.; 16.55 y 20.45 hs,: Entre dos 
lestinos, Tec.; 14,40 _hs.: Not. Sáb. 
Trans. 1 h, 
+ CONTINENTAL. - Carabobo 945. 
14.15 15 
: Historia de un policia 
lor. Cont. PiM'HAl: 
dr FENIX. Rivadavia 02, 612-8853, 
Cont. 16, 1925 y 22. hs E 
rio, Ives; 14.10, 17.35 y 21.5 hs 
A te internaciona!; 15,45, 19.10 y 
2.40 hs: Not, PiMII8:A. 
+ FLORES, — Rivadavia 6961. 
631-3701, Hoy, 16,10, 19.40 y 23 
hbs.: Basta de mujeres; 14.30, 
y 2220 hs.: El gordo de A 
19,25 y 22.55 hs.: Not, Arg, PIM E 
d GRAND PRIX — Gaona 3263, 
59-2351, Hoy, 14.50, 18.50 y 22.45 hs 
La tragedia del Hindenburg: 17 y 
21 hs: Pan y chocolate. P.M'I4 A 
+ GRAN RIVADAVIA Rivadavia 
8636, - 69-1856, Hoy, Dos locos en 
a] aire: Yo tengo fe, 
* LOPE DE VEGA. Lope de Vega 
1H, - 5867-4343, - Cont. PiMIIWA 
14,30, 18.30 y 2230 hs.: La trage- 
lila de Hindenburg; 16.35 y 20,40 
Entre dos des'inos, 
+ MORENO. Rivad. 5050, 90-1303. 
Hoy, 16.5, 19.35 y 23,10 hs,: Basta 
de mujeres; 14.30 .30 y 21.20 hs. 
El gordo de An a. Col PíMils 
+ PUEYRREDON, Rivadavia 6371. 
512-0339, Co 14.10, 16.55, 19.50 y 
'O hs.: Todos los hombres de 
sidente, cIR. Redford y D. Hof- 
fman, SÍR.; 13,55, 16.25, 19.20 y 22.1 
hs.: Not. y Var. 
* RIVERA INDARTE, 
6812-5509, Hoy, 14,40, 
22.45 hs.: Atrapado 
J. Nicholson: 14.30, 17.5, 19 
22.25 <hs.: No”, Arg. P'MISA. 
+ SAN JOSE. - Rivadavia 7350, - 
$11-5989, Continuado desde las 13.30 
bs.: La pantera rosa acaca de nue- 
vo: 007 - El hombre del revólver 
le oro :'Pl4a», 
+ SAN MARTIN, Rivadavia 
116. Hoy, Un caso 
La aventura es la 


LINIERS 


AN LINIERS, Gral Paz 47 
Hoy, 13.45, 16.20, 19 y 22 
Atrapado sín sa ida, Sáb. Trasn 
+ MARTIN FIERRO, Gral. Paz 47, 
653-2286, Hoy, 15,20, :9 y 22.45 hs. 
El incorregibie; 13.40, 17 y 20.45 
hs.: Sérpico. P.MISIA 
+ ODEON, Montiel 180, - 611-1673 
Boy. 14.15, 18.15 y 23%0 h Tar- 
de de perros, color: 16.20 y 20.30 
hs.: Dinero sang to, Con:, P'18'a 


MATADEROS 


+ ALBERDL J. B. Alberdi 6169, - 
$5-019€, Hoy, 14.35, 19 y 23 hs.: La 
pan'era rosa ataca de nuevo, col 
17 y 20.50 hs.: Dedos de orv. Co: 
PM A 


1 


Indarte 44. 
a 20.5 y 
sin 


7080. 
esco- 


aventir 


de 


Dirección, Redacción 
7151 y 


comunicación pasará automáticamente 
46-7800, 45-5083/0295 y 40-9185. Director de 


la 
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+ BUENOS AIRES, Av, del Trabajo 
- 68-2325, Violación; Venga a 


tomar el café a casa, PIMIIS:A. 


Ba 
2: 


EL PLATA. J. B. Alberdi 53351. 
18, - Cont. 16.1 25 y 23 hs.: 
sta de mujeres; 1430, 1750 y 
15 hs: El gordo de América. 


PIMIISA 


+ 


1062. 
bs.: 
as.: 
as. 


* 
H 


cuervos, 
Grupo de familia, 


GRAN LUGANO, - Murguiondo 
- 601-3457. Hoy, 14.45, y 19.30 
Caperucita Roja; 16.20 y 
Risas y más risas: 11,50 y 2 

El techero. SR, 


ONCE 


LORIA. Rivadavia 3058. $7-115, 
y, 14.30, 18.45 y 23 bs Cría 
coor; 1630 y 2345 hs.: 
eo or, PiM:13:A. 


Cont. 


* 
s 


prisionera; 14.15, 
Trasn, 
primavera 
uervos 


MAJESTIC. Puesrredán 2350, - 
-9638. 18, 19306, 23 us: Duice 
17.55, 21.25 y Sab 
15 hs La útima nieve de 
¿P:i4as,, Próxim,: Cria 
» Grupo de familia. 


PALERMO 


* GRAN NORTE, Santa Fe 33 


pado sin salida; 


714-3101. 
Basta de mujeres; 
21 
color. Conf. 


si 


* 


di 


A 


a trompe a: 


m 


* RIVAS. 
Hoy, 
va 


l regreso de King Kong; 


2-4468. 14, 16.35, 19.25, 22.10: A 
16,20, 19, 2150 - 
— Serrano ML - 
76,10, 19.30 y 23 hs 
M30, 17,45 y 
El gordo de América, 
PiM 18 A. 


ROSEDAL. 
Hoy, 


10 hs.: 


PARQUE PATRICIOS 


PABLO PODESTA La Rioja 2133 
1355, Hoy, Romance en la cama; 
la muchacha le gustaba tocar 
Gracias tía; Socorro 
je persigue una virgen, PiMJIS:A, 
- La Rioja 2654, 91-151L, 
La raza; Aventuras en la sel- 
El niño de oro, 


SUR 


NSTITUCION. B. de Irigoyen 

0218, Cont. 15.35, 19 y 

Basta de mujeres; 1355, 

10 y 20.40 hs.: El gordo de Amé- 
PIMIS/A. 

DANTE. A. Brown 1213, 211-6484, 

El gran 


robo del Vaticano. 


* OLAVARRIA. 
21-0154, 


+ ACONCAGUA. Av. 


590-1443. Violación; 


Olovarria 636. - 

No hay que aflojarie a la 
La muchachada de abordo; 

extraño del pelo larzo. SIR, 


VILLA DEVOTO 


Mosconi 3236. 
208. Hoy, E mundo está loco, 
loco: Dos muchachos en el rei- 


Amor mío no 


me hagas daño: Desnuda por placer; 


Tiburón, 


1 lechero; 


arde el 


Aveaturas de Pulgaretío, 


VILLA URQUIZA 
Baunnes 2306, 531-2135, 
20,25 y 2.30 hs.: 


Var. Con:, 


* 35 DE MAYO. Triunvirato 4433, 


531-1859, Cont 24 


hb: 


y 21.45 hs 


A 


k BALLESTER - Majestic: 


16,30, 19.10 y 32 
Atrapado sin sa'ida; 16.20, 19 
No'. Sáb, Trans. 0,50 h, 
rapado sín salida, Pi¡M'18:. 


GRAN BUENOS AIRES 


La pan= 


tera Rosa ataca de nuevo; Los did» 
mantes son etermos, 


—Sarmiento: 
Ma. 


Basta 
dos en vacaciones 


de mujeres; 
(Pll8 a.) 


* BELLA VISTA - Gran Pacífico: 


A 


* CASEROS 


p 


trapado sin salida; Variecades, 
- Gral Urquiza: La 


antera Rosa ataca de nuevo; 1 


hombres y un destino. 


—Paramount: 


Basta de mujeres; 


Maridos en vacaciones, 


+ EL PALOMAR - Helios: 


E 


* JOSE C. PAZ - Paz: 


B: 
pi 


l; Le 
* QU TILMES - Cer 
Drácula; 
—Moderno: 
gordo de América 
—Rivadavía: 


Tiburón; 

ariedades. 

El lechero; 
ORA - Coliseo: 

asta 

ensan 


joven Drácula; 
ORA - Avenida: 


ntes: 
ureros, 
de mujeres; 
Sáb. Trasa 
Tiburón; Los cuervos 


El joven 
El 


Los avent 
Basta 


cavarán ta fosa 


+ 


MORON - MOrón: Tiburón; Lan= 


do y Ringo contra todos, Sáb_ trasn, 


—Ocean: Pato a la naranja; 
dadano 


in 


tor: 


* 
* 


indas 


* 


Cont 


El clu- 
Sáb. trans, Los 
Veo desmudo. 


se rebela 
tocables; 


a quiere vivir; 

HAEDO - Gran Rex: 

CIUDADELA - Ciudadela: El len- 

del _ar ; Super Decameron 

co; Cama con música; Dos 

chicas en mi pijama 

S. A DE PADUA - G. Sarmitato: 

Pato a la naranja; El ciuda- 


dano se rebela 


* 


panera rosa 


SAN MARTIN. - 
ataca 


La 
Los 


Ateneo: 
de muevo; 


lamantes son eternos 


+ 


tracedia 


: Ti 


de mujeres; Mari- 
- Mayo: Basta de 

1 sordo de América 
Tocos los hombres 
lonero de la 


RAMOS MEJÍA - San Martín: La 
del Hindenburg; El pasa- 


ero. Sáb. Trasn. 


+ 


oro; La vida que 
—Gral Roca: 


Ci 


—Mitre: El nyevo fest 
y Jer 
—Pte. 
nal. 


AVELLANEDA. 
vo poll 


» Colonial: 
Juanita nalgas 
'o vendí, 
Los miteros de 
pre; Ringo una Biblia y una pís- 
; Una larga fila de ec 1 
ipú: Atrapado sin sal 

val 


Ar- 
ce 


Aeropuerto. 
Avellaneda: Tiburón; 
PIMIMÍA. 


—San Martín: La tragedia 
lerburg; El carnaval de las 
—Sarandi. (Sarandía): ' 


tiva 


—Pueyrredón: 


1 de Tom y Je 
Atrapado sin salid 


Var, 


mu) 


Viernes 15. de Abril de 1977 


Escribe 
AMERICO 
BARRIOS 


so, Además, es sugestiona- 

ble. Naturalmente que exis- 
ten las excepciones, que no hacen 
más que confirmar la regla. Una 
vez hicimos un experimento pe- 
riodístico. Dos personas nos de- 
tuvimos en una esquina de la 
ciudad, a mediodía, y comenzamos 
a mirar el límpido cielo. Sin nu- 
bes. Celeste, Purísimo. Ni el ras- 
tro de una nube. Después yo le- 
vanté un brazo y con el dedo 
índice apunté al cielo, Mi amigo 
solamente dijo: “¡Allí! ¡Está allí!”. 
Minutos después había en torno 
de nosotros varias personas. Hom- 
bres y mujeres. Y miraban el cie- 
lo. El grupo humano fue en au- 
mento, Nosotros nos limitábamos 


E L ser humano es supersticio- 


El Fantasma 


un taxi, decía algo tremendo y dejaba, como sin que- 
rer, algo “olvidado” en el taxi: una cédula de iden- 
tidad de una mujer fallecida 20 años atrás, por 
ejemplo, Cosas extrañas. En un descuido, al llegar a 
destino, siempre la estación ferroviaria principal, se 
escapaba. Para el público, había desaparecido como 
hacen los fantasmas. La viejita decía: “El domingo 
se producirá un terremoto en la ciudad. ¡Huyan an- 
tes del domingo!”. Los diarios se ocuparon del caso, 
Hombres y mujeres afirmaban haber visto a la vie- 
jita de negro que, indudablemente, era un fantasma. 
Y un fantasma benefactor, porque quería evitar ho- 
rrible muerte a los habitantes de Milán. La viejita 
había sugestionado a media ciudad. Se la veía fugaz- 
mente, como corresponde a los fantasmas. Y siempre 
olvidaba algo tétrico en cualquier lugar. “¡Por aquí 
estuvo el fantasma!”, anunciaba dramáticamente al- 
guien. Pero llegó el domingo y no hubo, felizmente, 
ningún terremoto en Milán. Acaba de suceder, 


4 


pados por la sugestión. 


4 


ZO, 14 (De nuestro 
enviado esp ). — Se esperaba 
algo parecido, pero no tanto. Cos- 
taba creer que esos dos equipos que 
jugaron 90 minutos de los más ho- 
rripilantes y funestos, vistos en los 
ú'timos tiempos, fueran los cam- 
peones de Argentina y Uruguay. Bo- 
ca y Defensor, se olvidaron esta 
noche en el Centenario de jugar al 
fútbol. Claro que de acuerdo a esta 
moda de que lo que importa son los 
resultados, quizá Juan Carlos Lo- 
renzo afirme que su equipo logró lo 
que buscaba: el puntito de la “me- 
dia inglesa”. Y a lo mejor desde su 
punto de vista tenga razón. Porque 
además, en eso de no jugar “a ga- 
nar”, el que más perdió fue Defen- 
sores, porque como local, era el que 
más tenía que perder. 

Pero creemos que el mayor negocio 
de Boca hubiese sido el tratar de ju- 
gar mejor y más ofensivamente, por- 
que realmente tiene con qué, En Bue- 
nos Aires lo hemos visto actuar mu- 
cho mejor, dentro de su estilo des- 
tructivo y utilitario, Con hombres co- 
mo Zanabria y Benítez en el medio 
campo y dos picadores constantes co- 
mo Mastrángelo y Pavón, el intento 
no era ninguna utopía, 

Por otro lado, si bien Defensor de- 


MONTEVIU 


a apuntar con el índice y decir solamente: “¡AMÍ! 
¿Ves? ¡Allíl”. No decíamos otra cosa. Uno de los 
curiosos que nos rodeaban dijo a otro; “¡Es un plato 
volador! ¿No lo ve? ¡Es aquel punto blanco! ¡Ahora 
se mueve!”. Finalmente, los que veían el plato vola- 
dor inexistente fueron muchos. Por contagio casi casi 
lo veíamos también nosotros dos. Habían sido atra- 


En Milán, hace pocos días, se produjo un hecho 
extraordinario. Muchas personas estaban decididas a 
abandonar la ciudad, y algunas lo hicieron. Resulta Z 
que una viejita totalmente vestida de negro, y ca- 
líficada como fantasma, aparecía de noche, tomaba 


BOGA: 
PUNTO 
QUE RIE... 


Textos y telefotos de nuestros enviados especiales: 
E. FULGUES, T. A. REYES y L. ZAVATTARO 


Somos permeables a estímulos externos. Todo nues- 
tro cuerpo es un talón de Aquiles. Algunos estímulos 
nos alegran, otros nos irritan, otros nos angustian. 
También nos sugestionan. Como en este caso. Co- 
nocer nuestra debilidad es fortalecernos para vivir 
mejor, ¿NO LE PARECE? 
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mostró tener un buen mecanismo de- 
fensivo, con mucho trabajo en la se- 
mana, también dejó traslucir, en las 
veces que Boca se propuso jugar y 
atacar, que Sus recursos no son muy 
brillantes y que además, si se los sa- 
ca del área, son muy lentos para el 
retorno, 

Claro que todo lo que estamos re- 
firiendo pertenece al terreno de las 
hipótesis. La realidad fue muy otra. 
La pierna fuerte y la intimidación 
fue el “leit motiv'” de todo el mundo. 
Comenzaron los uruguayos, pero los 
argentinos no se quedaron atrás. res- 
pondiendo una por una, la plan- 
chas" y demás “yerbas”. Surgió asi 
el gran personaje de la noche. la tar- 
jeta amarilla. El dubitativo señor 
Netto, árbitro del encuentro. no €e 
animó nunca a transformarlas por 
las rojas, cuando en realidad muchas 
veces las color “sangre” merecieron 
un lugarcito en el espectáculo, 

Ahora quedan varios encuentros 
más para que la esperanza de cambio 
se manifieste, Boca, como local, ten- 
drá la obligación de jugar mejor, y 
consideramos que realmente puede 
hacerlo. En cambio, el panorama es 
realmente desalentador para Defen- 
sor. ¿Si no jugó medianamente bien 
en su calidad de local, cuándo podrá 
hacerlo? 


Arispe rechaza bien lejos 
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ARIES: Número clave el 7; ho- 
ras buenas después de las 16: 
salud con altibajos; dinero en 
las manos, aprovechen; en el 
amor disgusto; en casa ner- 
vios; eviten la velocidad. 


TAURO: No jueguen ni invier- 
tan hoy; mal día para firmar 
o síectuar camblos; dinero no 
faltará; gran amor; una Íles- 
ta próxima; éxitos laborales; 
buena salud; viaje Teliz. 


GEMINIS: Tarde de oro, para 
los enamorados sobre todo; en 
casa alegrías; éxitos en sus 
labores; dinero llega; buena 
salud; para viajar día bueno: 
para invertir o firmar ideal, 


CANCER: Día de nervios: cui- 
den la salud; en la calle evi- 
ten la velocidad si conducen: 
su número el 5; en el amor 
horas de júbilo; casa feliz: 
disgusto por dinero, se arregla. 


LEO: Cuida la zona hepática: 
nervios. en casa, evitenlos; ojo 
con los golpes; en el amor dis- 
gusto; dinero llega con segu- 
ridad; saldan deudas: viaje 
feliz pronto; un llamado, 


VIRGO: Disgusto con parlen- 
tes o umigos: su número el 9: 
buena salud; poco dinero; en 
sus profesiones sorpresas; gran 
momento en el amor; para 
viajar gran día; inviertan. 
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. Suñé la ve pasar. Partido muy malo. + 
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NAO 


or el profesor MARIO CARIÑO 


LOS NIÑOS NACIDOS HOY viajarán des- 
de muy temprana edad y se radicarán por 
aleún tiempo fuera de su patria; serán 
sanos y fuertes, inteligentes e intuitivos. 


LOS QUE CUMPLEN AÑOS HOY tendrán 
sus mejores horas después de las 15, con 
visitas, emociones y regalos; en el año que 
sigue superarán dificultades económicas. 
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LIBRA: Dinero seguro; día y 
ro para el amor; es bueno p 
cobros, inversiones, firmas 4 
cambios; la salud regular; p 
ra viajar o mudarse regio 
noche pará quedarse en 


ESCORPIO: Buena salud; poca 
plata pero segura; líos en él 
amor, cuidado; en casa mo=* 
mento difícil; ojo con los 
drones; pueden perder algo? 
llamada O carta importante. 


SAGITARIO: Recuerden el nú 
mero 2; la tarde es importan. 
te; día para el dinero y el 
amor; cambios en la profe. 
sión; en casa momento feliz: 
cuiden la digestión; no corran. 


CAPRICORNIO: Tarde de ma 
ravillas; buena salud; dinero 
llega; en el amor momen 
feliz; para la casa día ¡deal 
visitas queridas llaman con 
gencia; no jueguen a nada? 


ACUARIO: Un día regio para 
la salud. los asuntos de la 
sa y el amor; en dinero 
regular; no confíen demaslad 
para viajar o mudarse regl 
recuerden el 1; disgusto. 


PISCIS: Buena salud; bastan: 
te dinero; gran amor; casa con 
nervios; disgusto con amigos; 
un documento a la firma: nó 

jueguen a nada; horas buenas + 
de 13 a 20; noche extraña 3 
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